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nuclei nemici, in testa agli ascari del comando stesso, coinvolto 
nell'azione. Riusciva a superare le forti resistenze avversarie, in- 
fliggendo. perdite al nemico e volgendolo in fuga, finchè veniva 
ferito. Costretto ad abbandonare il reparto, gridava ancora agli 
ascari parole d’incitamento alla latta. — Passo Mecan, 31 mar- 
zo 1936-XIV. 


».DIMito Salvatore di Oronzo e di Maria Luigia Pizzolo, nato il 
28.:luglio 1909 a Taranto, sergente maggiore del 4° gruppo batta- 
glioni eritrei. — Sottufficiale addetto al comando di un gruppo bat- 
.taglioni eritrei, si prodigava instancabilmente, durante un combat- 
timento, per il recapito degli ordini emanati dal comandante, non- 
curante della fueileria avversaria. Affrontava con ardimento, alla 
testa degli ascari del comando, nuclei nemici che avanzavano 
‘minacciosi. Ferito gravemente, continuava la sua opera fino a 
quando, stremato di forze, era costretto a lasciare il campo di bat- 
‘taglia. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


| Fossa Luigi, fu Luciano e fu Furri Stella, nato il 31 ottobre 1912 
& Valeggio sul Mincio, .sergente del comando 7° gruppo battaglioni 
eritrei. — Addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, 
durante un aspro combattimento, si slanciava con ardimento alla 
testa di un nucleo del reparto comando in un violento assalto. 
Ferito ad una gamba, non ‘desisteva dall’incitare i dipendenti, con- 
tinuando ad avanzare zoppicando, finchè, per la forte perdita di 
sangue, era costretto ad arrestarsi. — Passo Mecan, 31 marzo 
1936-XIV, 


Lorusso Renato fu Pietro e di Caroselli Anita, nato il 29 gen- 
nalo 1909 a isernia, sottotenente di complemento del V battaglione 
eritreo (alla memoria). — Con esemplare ardimento, durante aspra 
battaglia, ripetutamente si slanciava all’assalto contro forze ne- 
miche superiori in numero, sgominandole e catturando loro armi e 
munizioni. In una cruenta mischia, colpito a morte, lasciava eroica- 
mente la vita sul campo, — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


Vizioli Luigi di Rocco e di Altieri Rosa, nato a Rionero in 
Volture il 6 ottobre 1910, sottotenente di complemento della 223 com- 
pagnia A. P. del 7° gruppo battaglioni eritrei. — Durante aspra 
battaglia, mentre con perizia ed ardimento dirigeva, sotto il fuoco 
nemico, il tiro efficace delle sue armi contro l'avversario incalzante, 
rimaneva ferito Disdegnava l’aiuto dei dipendenti accorsi, incitan- 
doli a continuare a combattere al grido di « Viva l’Italia », finchè 
cadeva svenuto. Esempio di alte virtù militari. — Passo Mecau, 
81 marzo 1936-XIV. 


Asghedom Techié, muntaz del 7 gruppo battaglioni eritrei, re- 
parto comando. — Addetto al reparto comando di un gruppo batta- 
glioni eritrei, visto cadere un ufficiale durante un cruento contrat- 
tacco, accorreva a lui vicino, difendendolo strenuamente contro un 
gruppo di nemici, fino al sopraggiungere dei portaferiti. Mentre 
lottava generosamente in tale scopo, rimaneva egli pure ferito. 


Esempio di fedeltà e di ardimento, — Pusso Mecan, 31 marzo 
1936-XIV. 

Chiflesghi Uoldesillasé, sciumbasci del 7° gruppo battaglioni eri- 
trei, reparto comando. — Sciumbasci addetto ad un comando di 


gruppo battaglioni eritrei, rimaneva costantemente vicino al suo 
comandante durante aspro combattimento facendogli, più volte, 
scudo del proprio corpo. All'ordine di sferrare un contrattacco con- 
tro nuove e numerose forze nemiche che minacciavano di forzare 
la linea di resistenza, era tra i primi a lanciarsi all’assalto, rima- 
nendo ferito nei corpo a corpo che determinava la rotta dell’avver- 
sario. Mirabile esempio di fedeltà e di coraggio. — Passo Mecan, 
8 marzo 1936-XIV. 


Gheresillasse Uorché, sciumbascì (23155)) del X battaglione eri- 
treo, 38 compagnia alla memoria). — Sciumbasci interprete, gia 
distintosi in precedenti uzioni, durante aspra battaglia, dopo aver 
riconfermato le Sue qualità di combattente valoroso e sprezzante 
del pericolo, cadeva colpito a morte a fianco del suo capitano. — 
Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


Gosciù Berhanè, sciumbasci del reparto comando 3° gruppo bat- 
taglioni eritrei (a/la memoria). — Notabile eritreo, ritornato sponta- 
neamente alle ormi malgrado l'avanzata età, in un travolgente 
contrattacco contro ingenti forze nemiche, gareggiava con i più 
giovani in valore #d ardimento. Primo nel tentativo di arrestare 
una infiltrazione nemica, si slanciava sull’avversario rimanendo 
colpito a morte. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


Uoldeghebrilicl Amaluoroin, sciumbasci del 7° gruppo batta- 
glioni eritrei, reparto comando. — Sciumbasci addetto ad un co- 
mando di gruppo battaglioni eritrei, durante un aspro combatti. 
mento, si lanciava arditamente al contrattacco contro una forte 
massa nemica che tentava di travolgere la resistenza dei nostri. 
iTrascinava con se gli ascari a lui vicini e contribuiva efficacemente 
a scongiurare la minaccia, Esempio di coraggio e di attaccamento 
al dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1926-XIV. 


MEDAGLIA DI BRONZO 


Bazzana Antonio fu Celso € di Frigerio Giulia, nato il 9 giu- 
gno 1905 a Gambara, camicia nera de] XII battaglione eritreo, con- 
pagnia comando. — Sellaio di un battaglione eritreo, raggiunto con 
una colonna munizioni il proprio reparto e trovatolo impegnato in 
combattimento, vi partecipava arditamente piombando di sorpresa 
sopra un nido di mitragliatrici avversarie ed eliminandolo con 
l’aiuto di pochi animosi. — ‘Torrente Quasquazzé, 27 febbraio. 
1936-XIV, . 


Di Mito Salvatore di Oronzo e di Maria Luigia Pizzolo, nato il 
28 luglio 1909 a Taranto, sergente maggiore del 4° gruppo batta- 
glioni eritrei — Durante quattra giorni di aspri combattimenti, si 
prodigava per la riuscita dell’azione. Attaccato da nuclei avversari, 
mentre pereorreva un lungo iratio di terreno per recapitare ad un 
reparto l’ordine di accorrere a difesa di altre truppe minacciate, si 
difendeva animosamente col fuoco e riusciva-a liberarsi, portando 
a compimento la sua missione. + Asgheb Tzala (M. Lata) 22 gen- 
naio 1936-X1V, 


Andemariam. Uoldenchiel, ascari del 7° gruppo battaglioni eri- 
trei, reparto comando. — Ferito durante un violento contrattacco, 
rimaneva al suo posto di combattimento senza farsi medicare, fino 
a tarda sera, incurante di ogni sofferenza. Esempio di attacca. 
mento al dovere e di coraggio, — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


Aptegherghis Brahané, ascari, del 7° gruppo battaglioni eritrel, 
Teparto comando. — Ferito in aspro contrattacco contro masse ne- 
miche che minacciavano di superare la resistenza dei nostri, conti. 
nuava a battersi strenuamente, fino a quando le sorti della batta» 
glia volgevano nettamente in nostro favore. — Passo Mecan, 31 
marzo 1936-XIV. 


Aregaiù Abrehà, muntaz (52410) del 4° gruppo battaglioni, eri- 
trei, reparto comando. (Alla memoria), — Portaordini del comando 
di un gruppo battaglioni eritrei, in aspro combattimento contro ri- 
levanti forze avversarie, accortosi che il comando di gruppo stava 
per essere travolto, con sprezzo Adel pericolo, si lanciava con i suoi 
compagni all’assalto. Nella lotta a corpo a corpo, colpito a morte, 
lasciava la vita sul campo. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 
1926-XIV. 


Gherechidan Hagos del 7° gruppo battaglioni eritrei, reparto co- 
mando. — Portaferiti di un comando di gruppo battaglioni eritrei, 
si prodigava incessantemente nei trasporto e nella cura dei feriti, 
In un momento particolarinente critico della battaglia. si lanciava 
arditamente all’assalto contro nuclei abissini che ostacolavano da 
vicino il trasporto al posto di medicazione di un ufficiale grave- 
mente ferito, — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


Paulos Uoldesillasé, buluc baeci del 7 gruppo battaglioni eri- 
trei, reparto comando. — Graduato addetto ad un comando di gruppo 
battaglioni eritrei, si prodigava incessantemente, sprezzante di ogni 
pericolo, perchè si risolvesse in nostro favore un duro ed aspro 
combattimento, finchè, in un cruento corpo a corpo, veniva ferito, — 
Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV. 


CROCE DI GUERRA. 


Costantini Costantino fu Antonio e fu Losavio Maddalena, nato 
il 14 settembre 15%) a Martinafranca, tenente di complemento del 
comando 4° gruppo battaglioni eritrei. — Ufficiale medico di un 
gruppo battaglioni eritrei, durante un combattimento, si prodigava 
con calma e sprezzo del pericolo, nella cura dei feriti, portandosi 
dove più urgente occorreva l’opera sua. — Asgheb Tzala (M. Lata) 
19-22 gennaio 1936-XIV. 


Gallarati Otto di Mario e di Dina Ferrario, nato il 2 marzo 1915 
a Genova, sergente del 5° gruppo battaglioni eritrei. — Sottufficiale 
di un gruppo battaglioni eritrei, sotto intenso fuoco avversario, non- 
curante del pericolo, si portava più volte in linea per recapitare 
ordini. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV. 


Giardina. Franco di Vincenzo e fu D’Anna Rosa, nato il 16 otto- 
bre 1903 a Cefalù, sergente maggiore del 5° gruppo battaglioni eri- 
trei. — Sottufficiale di an gruppo battaglioni eritrei, sotto intenso 
fuoco avversario, noncurante del pericolo, si portava più volte in 
linea per recapitare ordini. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV. 


. Moretti Luigi di Pietro e di Grillo Caterina, nato il 18 marzo 
1911 a Tarcento, sottotenente di complemento del comando 4° gruppo 


battaglioni eritrei. — In un momento critico per una grossa colonna 
di salmerie attaccata da un forte nucleo avversario, di propria 
iniziativa riuniva alcuni ascari appartenenti a vari reparti e li gui. 


ava animosanmente all'assalto, sgominando il nemico. — Zona Ka- 


d 
| renà, 22 gennaio 1986 XIV. 
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Asfahà Gheresillasse, ascari della sezione ottica del 4° gruppo 
battaglioni eritrei. — Durante un combattimento, sotto violento 
fuoco di fucileria nemica, espletava con esemplare calma il servizio 
delle trasmissioni. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


1563. 


Cahsai Gheremariam, buluc basci del 4° gruppo battaglioni eri- | REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 356. 


trei, reparto comando. — Addetto ad un comando di gruppo batta- 
glioni eritrei, in un aspro e lungo combattimento, si slanciava più 
volte al contrassalto contro nemico in forze, riuscendo a liberare 
il comando dalla stretta avversaria. — Torrente Quasquazzé, 27 feb- 
braio 1936-XIV. 


Fecadù Teclaimanot, ascari della sezione ottica del 4° gruppo 
battaglioni eritrei. — Durante un combattimento, sotto violento 
fuoco di fucileria nemica, espletava con esemplare calma il servizio 
delle trasmissioni. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


Ghebré Abdalla, ascari (50720) del XII battaglione eritreo, 48 com- 
pagnia (alla memoria). — In un aspro combattimento, si distingueva 
per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito a morte. = 
Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV. 


Gherensé Uoldetatios ascari della sezione ottica del 4° gruppo bat- 


taglioni eritrei. — Durante un combattimento, sotto violento fuoco 
di fucileria nemica, espletava con esemplare calma il servizio delle 
trasmissioni. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


Jacob Osman Abbi, ascari (78599) del XII battaglione eritreo, 43 
compagnia (Alla memoria). — In un aspro combattimento, si distin- 
gueva per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito a 
morte. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV. ” 


Iaris Mohamed Abuisse, ascari del XII battaglione eritreo, 48 
compagnia. (Alla memoria). — In un aspro combattimento, si di- 
stingueva per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito 
a morte. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV, 


Mohamed Idris Osman, ascari (78554) del XII battaglione eritreo, 
48 compagnia. (Alla memoria). — In un aspro combattimento, si di- 
stingueva per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito 
a morte. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV. 


Mohamed ladrahim Iaris, ascari (78571) del XII battaglione eri- 
treo, 4* compagnia. (Alla memoria). — In un aspro combattimento, 
si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito 
a morte. — Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV. 


Mohamme Berante, ascari della sezione ottica del 4° gruppo bat- 
taglioni eritrei. — Durante un combattimento, sotto violento fuoco 
di fucileria nemica, espletava con esemplare calma il servizio delle 
trasmissioni. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


Petros Teclenchiel, ascari det 4° gruppo battaglioni eritrei, re- 
parto comando. — Addetto ad un comando di gruppo battaglioni 
eritrei, in un aspro e lungo combattimento, si slanciava più volte 
a! contrassalto contro nemico in forze, riuscendo a liberare il co- 
mando dalla stretta avversaria. — ‘Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 
1936-XIV. ° 


Salech Atam, ascari (78524) del XII battaglione eritreo - 48 com- 
pagnia (Alla memoria). — in un aspro combattimento, si distingueva 
per ardire e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito a morte. — 
Passo Uarieu, 21 gennaio 1936-XIV. 


Sebatù Sengal, ascari del 4° gruppo battaglioni eritrei, reparto 
comando. — Addetto ad un comando di gruppo battaglioni eritrei, 
in un aspro e lungo combattimento, si slanciava più volte aì con- 
trassalto contro nemico in forze, riuscendo a liberare il comando 
dalla stretta avversaria. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


Silù Ghebrù, ascari della sezione ottica del 4° gruppo battaglioni 
eritrei. — Durante un combattimento, sotto violento fuoco di fuci- 
leria nemica, espletava con esemplare calma il servizio delle tra- 
emissioni. — Torrente Quasquazzé, 27 febbraio 1936-XIV. 


Tuoldemedhin Tecchié, ascari del # gruppo battaglioni eritrei, 
reparto comando. — Poria ordini di un comando di gruppo di bat- 
taglioni eritrei, assolveva con solerzia e sprezzo del pericolo il pro- 
prio compito durante un aspro combattimento, attraversando più 
volte zone intensamente battute dal fuoco avversario. — Passo Me- 
can, 31 marzo 1936-XIV, 


Zaié Gheremedin, ascari del 7° gruppo battaglioni eritrei, reparto 
comando. — Si slanciava arditamente tra i primi al contrattacco 
contro forti masse nemiche, che tentavano di sfondare la nostra 
linea di resistenza, contribuendo a sventarè la minaccia e riuscendo 
a togliere due fucili all'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936. 


(1179) 


Concorso dello Stato nella spesa occorrente per la costruzione 
dell'acquedotto consorziale dell'Alto Calore per le provincie ‘di’ 
Avellino e di Benevento. iù 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONN 
RE D’ITALIA 
IMPERATORE D’ETIOPIA' 


Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 

Ritenuta la necessità urgente ed assolùta di assicurare 
l’esecuzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto con- 
sorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e di 
Benevento, mediante l’intervento straordinario dello Stato 
nel finanziamento della relativa spesa; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato 
per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e 
per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo ;; 


Art. 1. 


Nella spesa occorrente per la costruzione dell’acquedotto 
consorziale dell'Alto Calore per le provincie di Avellino e 
Benevento lo Stato concorrerà con un sussidio in capitale 
in ragione del 25 % della spesa ed in ogni caso non supe- 
riore a L. 5.530.000. | 

La corresponsione del predetto contributo straordinario 
avverrà con le modalità di cui al decreto Ministeriale 
30 giugno 1925. ; 

Per la rimanente spesa lo Stato corrisponderà sul mu- 
tuo, che il Consorzio fra gli Enti locali interessati sarà 
all’uopo per contrarre, il concorso nel pagamento degli inte- 
ressi da concedersi nei modi e nella misura stabilita dalla 
legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni, 


Art. 2. 

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, 
alla iscrizione della predetta somma di L. 5.530.000 nello 
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub- 
blici ripartendola in tre esercizi a partire dall'esercizio cor- 
rente. 

Per la corresponsione del concorso di cui al terzo comma 
dell’art. 1 del presente decreto è aumentato di L. 273.335 il 
limite di impegno per le annualità stabilito nell’art. 5 della 
legge 29'aprile 1937-XV, n. 787. 

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la. 


conversione in legge. i 
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione. 


del relativo diseguo di legge. . 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - ‘Anno XVI 


VITTORIO EMANUELE. 
MussoLINnIi — COBOLLI-GIGLI |— DI ReveL. 


Visto, 11 Guardasigilli: SoLMmI. 
Registrato alla Corte dei conti, add? 22 aprile 1938 - Anno XVI 


Atti del Governo, registro 396, foglio 110. — MANCINI 
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REGIO DECRETO 3 marzo 1938-XVI, n. 357. 

Approvazione della convenzione 16 dicembre 1937-XVI con- 
cernente la parziale sostituzione sulla ferrovia Piove-Mestre, con- 
cessa alla provincia di Venezia, della trazione a vapore con quella 
a mezzo di automotrici, 


VITTORIO EMANUELE III 
PER GRAZIA DI DIO D PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE 
RE D’ITALIA 
IMPERATORE D’ETIOPIA 


Visto il Nostro decreto 27 giugno 1922, n. 1018, col quale 
fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 
20 giugno 1922 per la concessione alla provincia di Venezia 
della costruzione e dell’esercizio della ferrovia a trazione a 
yapore da Piove a Mestre; 

Visti i Nostri decreti 4 dicembre 1927, n. 2700; 24 gen- 
naio 1929, n. 252; 18 luglio 1930, n. 1188, coi quali furono 
approvati e resi esecutori gli atti addizionali alla conven- 
zione di concessione stipulati il 28 novembre 1927, il 21 gen- 
‘paio 1929 ed il 4 luglio 1930; 

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1931, n. 1067, col quale 
la Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie 
secondarie italiane fu riconosciuta subconcessionaria della 
ferrovia suddetta; 

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le fer- 
rovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione 
meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 
9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modifica- 
zioni; 

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
e del Consiglio di Stato; 

Sentito il Consiglio dei Ministri; 

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per 
le comunicazioni e per le finanze; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 


E’ approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata 
îl 16 dicembre 1937-XVI fra i delegati dei Ministri per le 
comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Sta- 
to, ed i legali rappresentanti della provincia di Venezia e 
della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferro- 
vie secondarie italiane, rispettivamente concessionaria e 
subconcessionaria della ferrovia Piove-Mestre, per la par- 
ziale sostituzione su detta linea della trazione a Vapore con 
quella a mezzo di automotrici Diesel, 


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello 
fitato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI 


VITTORIO EMANUELE. 
MussoLINI — Bexxl — Dir Reven. 


Wisto, il Guardasigilli: SoLMI. 
Registrato alla Corte dci conti, addì 22 aprile 1933 - Anno XVI 
Atti del Governo, registro 396, foglio 109. — MANCINI, 


REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI, n. 358. 


Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di pro- 
cura della Congregazione delle Religiose di Nostra Signora di 
Sion, in Roma. 


N. 358. R. decreto 14 marzo 1938, col quale, sulla propo- 
sta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di 
Stato, Ministro per l’interno, viene riconosciuta la per- 
sonalità giuridica della Casa. di procura (con sede in 
Roma, via Garibaldi n. 28) della Congregazione delle Re- 
ligiose di Nostra Signora di Sion, e viene autorizzato il 
trasferimento a favore della medesima di immobili del 
complessivo valore periziato di L. 1.500.000, da essa pos- 
seduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa 
Sede, attualmente intestati a terzi. 


Visto, î Guardasigilli: SoLMI, 
Registrato alla Corte dei conti, addi 22 aprile 1938 - Anno XV! 


REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 359. 


Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del S$S.mo 
Sacramento in Atripalda (Avellino). 


N. 359. R. decreto 14 gennaio 1988, col ja: sulla proposta 
chel Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, 
Ministro per l’interno, viene provveduto all’accertamento 
dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confra- 
ternita del SS.mo Sacramento, con sede in Atripalda 
(Avellino). 


Visto, il Guardasigilli: SoLMI. 
Registrato alla Corte dei contt, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI 


DFCRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1938-XVI. 


Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni inter- 
nazionali, nazionali ed interprovinciali autorizzate per l’anno 1938. 


IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI 
DI CONCERTO CON 


I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE 
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE 
Visto l’art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio ‘1934, n. 454, 
convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607; 


Decreta: 


E’ approvato l’unito Calendario ufficiale delle Fiere, Mo- 
stre ed Esposizioni internazionali, nazionali e interprovin- 
ciali, autorizzate per l’anno 1988 ai sensi dell’art. 1 del ci- 
tato R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454. 


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. 


Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI 


p. Hl Ministro per le corporazioni: 
i Ricci. 


Il Ministro per leducazione nazionale : 
BOTTAI. 


Il Ministro per l’agricoltura e foreste: 
RossoxI. 


25-1v-1938 (XVI) - GAZZETTA UFFICIALE DEL I&GNO D’ITALIA - N. 94 


« *AOU L[-91q0390 81] TUIIL 

« ‘AOU S][-94907390 [| eufo1og 

« QIquiozzos 0E-GI | ezuaso9 

« 0I1q03ZJO GI-*9908 €| eaouI9 

« @1q07FO I-'9998 I noden 

« ‘3908 gI[-098038 9I| ezu030d 

« ‘UI9ZFOE Q£-03S038 1 | gisotiL 

« 038088 [g-018n| #3| cueziog 

« 035038 c[-on8nI SI) euoouv 

q on] g-ouSNIT | ocuisL 

« ouSn13 g1-0139vU g ut 

« ou8nI3 GI-0133%01 Z| ezuela 

« 01338w1 IS-I QIONN 

« 01838 gz-o[tid® 0g OUeTIN 

‘ « cuSmI og-e11d8 9z| ourioL 

LI cuin8 og-onide cI eu” 

« o:f8ew)g-orsde zz] erzeuoA 

LE61-3I-IE “IN ‘A lo:dzew gr-o[ide z| cusnered 

8861-1-01 "N ‘CI ‘3308 0g-0118NI 01 | cwrsIUES 

LE6-31-18 “IN ‘C [01]dnjg]-01388w gI | euow819) 

‘886-1-01 ‘N ‘G|ouFm3 gg-opade 0g} eraed 

4E6-3I1E “NW ‘C| ‘990 1g-0[t1d®e LI BAOUI9) 

8€6-I-01 ‘N ‘Cl| ‘Aou gp-0zIeu GI CVASCRURCI 

8£61-1-01 ‘ ‘Cj ‘990 18-0185vuw pf TO 

LE6-31-18 ‘N ‘c'ouSa:à yg-oziviu | Hoden 

8£61-1-01 “IN ‘(| ‘wuoaou /-*9908 ol CUBI 

« ‘990 01-°9995 03 11BSS®S 

« 098038 #3-0I BUISSONI 

« 038038 [g-0uSnIS 91 || sisoLiL 

LE6-3I-18 “N ‘G| 01936w 18-FI euSorog 
@UO0]ZEZz/1cgne Tp 

0391930 €160 WWTBIO"T 


(O6pI) 


‘91IV.,P 9IB08PUIS BIISOM IIA 
‘O}IV.P 9IBOBPUIS  BIISONI LIA 
‘Q11V.P 9[BO@PUIS IISON A 
“QIV.P ®IBOBpuis 2II9ON XI 
‘QVIV.P a[eoepuIs ©1190 INA 
‘@}1V,p 9®[BOBPUIS BISON ]II 
‘811V.P 9[898pUIS @1ISON IIX 
‘91W,P ®[89@puIs 81390N IIA 
‘0}I1WV,P ®[B908puis e1790N IA 
“O)I1W.,Pp @[CO@PUIS BISON A 
‘9)1V.P @[BOBPUIS 2IISON A 
‘@]I1W.P 9[BIBPUIS BISON X 
‘9)1W.,P ®TBOBPUIS BISON XI 
‘O1.IWV.,P ®[BOBPUIS BISON XI 
‘8341V.,P ®[BOB8PpuIS BISON X . 
‘8}1W.,P ®[BOBPUIS 2II90ONN IIIA 
‘811V.,P 9[BIBPUIS BISON XI 
‘9}1V,P 9[B0GpuIis 81}SON IIA. 
1mpoumosdigzui (0 


« 38883 @UIV.p GISON 
*euI9p 

-0UI 9 QUOITMIUB TIV ID QIAIHI 
“eu0WI3I) OITmnb 

“UBIL IP siado @aI[ap e13SON 

* * © B9X]U® 93IV,P BIISON 

* * * @UOpRue IULIV IP BISON 


inpuorzon (q 


‘otouSewoH 007 T9p BI39ON 
‘008 ® 002-009 Top eu? 
-epodeu emunid PIP LISONI 
taimuorziui QUI (e 


‘9340D,P 94280 “III 


*“quorzuaaui 
2119D 9 0paDuoaT PD 040] “II 


*e11ISNPuz 9109914 

amp ® OIBUEISILIV.I[9P BIISON 
*@UEIIOI9 

@AUITUIOUOII VIATHB AIIP BILI 

** 0 * *  BJOOR) RISP RIISON 
‘eIRLIONTI TR 

QunlI QUOIZISOdSH pa BIeI4 


1110;9unnosdia ui (0 


UNOIZVNINONHA 


e 01q0NO E7-07 
€ 01558w1 GI-3I 
opad®e gI-L 


LE6Ti 16 N'T 


e 6£6 "truo3 1g-AOU g] 


886-101 ‘IN °C | ‘TUSA0U 03-"990 I 
« QIquIiozos 08-07 


e Q1quId}3O8s OI-I 
a ‘Aougg-03BUw 08-07 


‘ 019361 67-FI 
‘ opude 01-3 


n QIqQUIORIOS G7-H7 
n oudn:3 91-31 
s 0133801 9I-FI 
013381 6-L 


LEG-atIE "N'aA 


8£6-1-01 "IN 'C |. ‘wOAOU {1-*990 87 
hi ‘930 0I-°9908 53 


LEG:3T-18 ‘N ‘A 


Teg'u ‘986-7-£I "T'd'U 


£8 “U ‘0£6-T-£1 “T'€l "W| "390 18-01898w cI 
8ITZ "U ‘L36-01-23 "CI “YU [oz1Bw1 Qg_'1qQI 07 
QIqQuio9Ios Ig 


#L8I 'U ‘636-01-£ ‘d''U 


L69Z U ‘986-1T-08 “CI "U | 018038g1-0n8n1 c1 
ouSnII 93-6 


LE6-3T-1€ ‘NA 
6071 ‘U ‘$£6-9-FI “CT *U 
FOFI "U ‘0£6-01-0£ “TU 


o 


QUOjZUZzzIIogne Ip 


030199g ea 


oreuudd 08-22 


@IquIo9zog 


epide 13-%I 


OZICUI 13-gI 


euoyg|* * ® * * * ITessol]: 21190 
"a|euoIzeu alBi 
@UIOY | -QUINI  T9P ‘BOIUDIBINV 2I}SON 
*219IN[[B7 
OUTIOL | -8XI 9 Bo1uessaKN BIIP BIISON 
OUT | * * * * * CIPEY BIIPP CIISONI 
‘9107 
eu3o10g -EN0I) OITRA®I) I9P ISO AI 
8135304 * ** * 21890] IP VINILI 
î ‘peu 
QZUIIIA | -01:STRIC. TOP 0FROIANI  OI)SON 
"CUBO 
OWSIUBS | cIMImNopioTI RITPP_91BUUS IA AI 
3p0uozin (q 
OUBIIN 
OUBIIN 
OULIOL l 
uOY ‘@[YOUT) 91390NN 
OUBIIN| * * argqowomvy J{ap euoIes 
“2117 
GUIOY | -euruei130)01 TP 9UOIzISOdSA 
*01919 
OURITIN | -0}0I 9 OI9T9 T8P QUOIZISOdSHA 
samuogzouiazui (a 
‘01919UL 
-wo): 3 nomasnpuI ‘22097487 ‘I 
‘TIVIOIdS INOIZVISIAINVAI 
BIZIUIA | ‘GITEIZOICWIOUTO 9}IB,P BIISONN 
: ° *9318,P 91BUO1Z 
CIZQUIA | -0uI9]}U] 8[BUU]A  QUOIZISOdIH 
HoditL|- + * * * eueuordureo) viali 
UBEY]|- 3 * * * @QQUBASNT [9p BI 
“vosed ©I 
BUOIUV | Ltap STEUOIZEU 018219] BISON 
BAOPBd | * e ]9USALIL BIILUOTTUIVI) BIN 
‘eteu 
OUBTINI -01ZBU197UI elueuordwIR) Ciel 
“HIBATI 
BUOISA | 19p 8 PRINIOONISV.II9D VIII 
*IININVINYIA INOIZVISIIINVIN 
vuTeoon UNOIZVNIMONIA 


*8£6I [I 19d Iuorzisodsq pa 93}SO]y ‘oI9li 3]l9p 2[vioggn o[I1Vpua]e9 


1566 


25-1v--1938 (XVI) - 


GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA - N. 94 


ORDINANZA MINISTERIALE 13 aprile 1938-XVI. 
Sessione dell’anno 1938 per l’abilitazione alla libera docenza. 


IL MINISTRO PER L’EDUCAZIONE NAZIONALE | 


Veduto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, 
approvato con R. decreto 81 agosto 1933-XI, n. 1592; 

. Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1985. XIII, n. "1071; 

Veduto l’art, 11 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937- XV 


. n. 439; 


Dispone : 


E° indetta la sessione dell’anno 1938 ‘per l’abilitazione 
alla libera docenza. 

Le materie nelle quali può essere concessa l’abilitazione 
e il numero massimo di abilitazioni da conferirsi per 
ognuna di esse sono indicate nel prospetto allegato alla 
presente ordinanza. 

Il termine per la presentazione delle domande è fissato 
al 30 giugno 1938-XVI. 

‘Le domande redatte su carta da bollo da L. 6 debbono 
essere indirizzate al Ministero (Direzione generale istru- 
zione superiore) e debbono contenere l’indicazione della ma- 
teria per la quale viene richiestà l’abilitazione. . 

‘Alla domanda debbono essere allegati i seguenti docu- 
menti: 

a) atto o certificato di nascita; 

v) certificato comprovante che il candidato è cittadino 
italiano o italiano non regnicolo; 

c) certificato di buona condotta rilasciato dai podestà 
dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la sua residenza 
dal 1° luglio 1935-XITI, in poi; 

d) certificato generale rilasciato dall’ufficio del casel. 
lario giudiziario ; 

e) certificato rilasciato dal segretario della Federazione 
dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha do- 


‘ micilio il candidato, attestante l’iscrizione al Partito Na- 
+ zionale Fascista con la indicazione della data di iscrizione, 


Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti al- 
l’estero debbono comprovare la loro iscrizione al Partito 
Nazionale Fascista mediante un certificato, redatto in ‘carta 


‘legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio al- 
i l’estero, in cui è iscritto l’interessato, ovvero dal Segre- 


tario generale dei Fasci italiani all’estero, e vistato per 
ratifica da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F., oppure 
da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo 
«del Partito stesso; © 

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, 


' da cui risulti che il candidato ha conseguita la laurea stessa 


prima del 1° agosto 1933-XI. Potranno tuttavia essere am- 
messi a giudizio insindacabile del Ministro per l’educazione 
nazionale o della Commissione esaminatrice, secondo i casi 
previsti dall’art. 118 del testo unico delle leggi sull’istru- 


. zione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1983-XI, 


n. 1592, e dall’art. 11 del R. decreto-legge 20 giugno 
1935-XIII, n. 1071, anche i candidati che non posseggano 
la laurea o che abbiano conseguito Ja laurea dopo il 81 lu- 
glio 1933-XI, quando abbiano compiuto, o compiranno entro 
il 831 luglio 1938-XVI, l’età di 40 anni, oppure abbiano 
esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell’in- 
segnamento; 

9) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato 
intenda presentare nel proprio interesse. 

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposi- 
zioni sul bollo; quelli di cui alle lettere a), d), c), dj, deb- 
bono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere 2), c), 
d), e) debbono essere di data non anteriore al 1° aprile 
1938-XVI., 


Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle. let- 
tere d), c), d), coloro che abbiano già un ufficio di ruolo 
nell’amministrazione civile o militare dello Stato, purchè 
comprovino tale loro qualità mediante l’attestazione rila- 
sciata dalle autorità da cui dipendono, dalla quale risulti 
che all’atto della presentazione della domanda si trovano 
in attività di servizio. Gli ufficiali in servizio permanente 
effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 
sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle let- 
tere d), c), d), e), purchè comprovino la loro qualità e la 
loro permanenza in servizio all’atto della presentazione della 
domanda con un certificato rilasciato nelle debite forme 
dalle competenti autorità. 

I candidati debbono versare, alPatto della domanda, la 
somma. di L. 150 nel conto corrente postale n. 1/23720 ed 
unire alla domanda la relativa ricevuta. I moduli per tale 
versamento possono essere ritirati presso il Ministero del. 
l’educazione nazionale. 

Coloro che intendono conseguire l’abilitazione in più di- 
scipline debbono presentare domande separate: una di esse 
dovrà essere documentata in modo completo ; nelle altre si. 
potrò fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. 
Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il sud- 
detto versamento di L. 150. Fuori del caso sopra menzio- 
nato non è ammesso il riferimento a documenti allegati a 
domande presentate per altri scopi. 

Le pubblicazioni possono essere inviate al Ministero in 
sieme con la domanda o direttamente ai singoli commissari. 
Nel primo caso, i candidati debbono a ggiungere ai docu- 
menti sopra elencati numero 6 esemplari delle notizie sulla 
propria operosità scientifica e sulla propria carriera didat- 
tica e numero 6 esemplari delle pubblicazioni, con allegati 
numero 6 elenchi delle pubblicazioni stesse. Le pubblica- 
zioni dovranno giungere al Ministero al completo non oltre 
il 30 giugno 1938-XVI. 

Nel secondo caso, i candidati dovranno fare espressa ri- 
serva nella domanda di inviare direttamente ai commissari 
le loro pubblicazioni e dovranno effettuare tale invio non 
oltre il 30 settembre 1938-XVI. Insieme con gli esemplari 
delle pubblicazioni, i candidati dovranno inviare a ciascun 
commissario l’elenco delle pubblicazioni stesse e il curricu- 
lum vitae relativo alla propria operosità scientifica e alla 


| propria carriera didattica. 


Contemporaneamente i candidati dovranno inviare al Mi- 
nistero, entro lo stesso termine del 30 settembre, un esem- 
plare delle pubblicazioni col relativo elenco e una copia del 
curriculum. ° 

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicas 
zioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti. 

Le domande che allo scadere del termine niassimo stabi. 
lito per la loro presentazione non risultassero corredate di 
tutti i documenti richiesti non saranno tenute in conside- 
razione. Sarà solo consentita, anche dopo tale termine, la 
regolarizzazione di documenti incompleti, nel termine che 
sarà fissato dal Ministero. 

Non saranno del pari prese în considerazione le domande 
per le quali non sarà effettuato il versamento della suddetta 
somma di L. 150 e îl deposito per le spese inerenti ugli atti 
delle Commissioni giudicatriei nell’ammontare che sarà in- 
dicato, con lettera a parte, a ciascun candidato. — 

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere in- 
dicati il nome e il recapito del candidato, nonchè la materia, 
oggetto dell’abilitazione, a cui si riferiscono, ? 

E’ fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni poste- 
riorinente alla data prestabilita. Delle pubblicazioni fatte 
pervenire, sia al Ministero, sia ai commissari dopo i ter- 
mini non sarà tenuto alcun conto. 
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Numero 


Il Ministero non risponde delle pubblicazioni inviate di- 
rettamente dai candidati ai commissari. ch SIRIA: abilita ioni 
Per i candidati ‘che si trovino alla data della presente Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione. 
ordinanza, o si troveranno in seguito, in Africa Orientale | Geografia economica . . ne e, ta, Gea SR 
per esigenze di carattere militare oppure in servizio mili- a genergle e finanziaria + 4. x. 4 + è 
; . , : 13 14% È ‘ ogla +. . NC « 5 L LI 
Era isolato all’estero (O.M.S.), i suddetti termini del | politica economica e finanziaria “2 + a e 1 a 
giugno e del 30 settembre sonéò prorogati rispettivamente | Ragioneria generale ed applicata £ «+ è è. 
al 31 luglio 1938-XVI e al 31 ottobre 1938-XVII. Statistica economica. 0... + + sro» 
Per comprovare le suddette condizioni i candidati deb- Statistica metodologica. . 
Tecnica commerciale, industriale, bancaria e ‘professior. ale 


bono presentare apposita ‘attestazione rilasciata dall’Auto- 
rità da cui dipendono: Antichità pompeiane ed ercolanesi . 
sn; Archeologia cristiana . ° 

Ai candidati anzidetti, che avranno presentato nel ter- Archeologia e storia dell'arte Sadick 
mine la domanda, potrà essere conferita l'abilitazione, cui | Ebraico e lingue semitiche comparate 
aspiravo, con dispensa dalle prove orali, compresa la con- | Egittologia . . . 
ferenza sui titoli, qualora le rispettive Commissioni giudi- Epigrada greca . 
catrici, in base alla valutazione dei titoli concernenti l’at- Filologia pu 
tività scientifica, ed eventualmente, quella didattica, riten- | Filologia slava. 
gano accertata ln maturità scientifica dei candidati stessi | Filologia e storia bizantina 


5 
e la loro attitudine all'insegnamento presso le Università e | Glottologia . x 
x 


‘naar 


t 
gli Istituti superiori. cole nre et 3 
Per quelli dei suddetti candidati, che non abbiano titoli | etteratura greca . . ‘. i 
sufficienti, da soli, per Pabilitazione cui aspirano, il giu. Letteratura italiana. -. -1 è 
dizio sarà sospeso fino a quando i candidati stessi non siano Letteratura latina. . E 
ado di presentarsi a sostenere le prove a integrazione | HiNSUA € letteratura araba. 9 
ih gr p p Lingua e letteratura francese . 3 
x 
x 
“ 
£ 
bi 
CD) 


è 0 n 0 N 0 0 8 vi + è e è 0 è 0 
è 0 0 000 n 0 02 i 0 0 è 0 0 0 0 


dei titoli. Lingua e letteratura inglese . 


Ai candidati di cui ai commi precedenti Vabilitazione alla | Lingua e letteraiura polacca , 
Lingua e letteratura russa . 


libera docenza è concessa a parte, indipendentemente dal Te 
numero dei posti stabiliti dalla presente ordinanza. Li ngua è lofieraiura (WWdesca. è 
Della presente ordinanza” i rettori delle Università e ‘4 | Numismatica . 
fg tituti superiori cureranno la divulgazione | Paleografia e diplomatica . + 

direttori degli Isti p g ii 
DI 


con apposito avviso all’albo dell'Ateneo e negli altri modi Papirologia 


0: 9 sn 0; A è è e è so 0 è 0 0 se. sc A Mm € No co n, 60 


che riterranno opportuni. Sanserito RA 
; Storia della lingna italiana 
Roma, addì 13 aprile 1938 - Anno XVI i | Storia della musica 


Storia dell’arte medioevale e moderna 3 
Storia del Cristianesimo +. E 
Storia delle religioni . RI a . 
Storia del Risorgimento . 

Storia e geografia dell’Asia orientale 


LIBERE DOCENZE — SESSIONE 1938. Storia e istituzioni mussulmane . 


11 Ministro: BoTTAI. 
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Prospetto delle materie e numero delle abilitazioni - na pda CATARINA . % 
che potranno essere conferito. Storia medigevala peo k - y 
Storia moderna è 0.02. È P n P 
INSEGNAMENTI Rino Storia romana . + A o: 
abilitazioni Topografia dell’Italia antica e 0» . 0. 
Diritto agrario . Topografia romana. . x è». è» VIE 
Diritto amministrativo | î Deo eri - er FA 
Diritto civile . . hs iste (0: SPO ST O Pu: 
. . Li pd s s C) . . 
Diritto coloniale . Signa della dia o = 


a 
« 
Diritto Srna i Storia della Filosofia antica «o 
Diritto costituzionale , 
Diritto ecclesiastico 

Diritto canonico . . 


Diritto e procedura penale . 


Anatomia chirurgica e corso di operazioni , a». è. 
Anatomia e istologia patologica .. —. 5.0. . 
Anatomia umana normale. . . 

Biologia e zoologia generale, compresa la genetica” e ta ° 


«0 0 som Ss Sì me 
+0 0 uu A e MON cin 


PA US GO LD 9 hs ha 29 19 im LO. OI LO Ut di UTÉO td 20 10 10 de (UD bed G0 DO bed ped DO LI ZI e fd ind ine ind PO i pd det pad pd det DO nd fi dt dd a GR GITA DÒ pd dela DI pui ped PO dt CO ZO TO LI LATO I 


sr co x 1 

. Li é° 4 2 

e Li 4 r 3 

Li £ € 4 1 

» Li Li « 8 

: « « td 2 

è ron 2 

‘. Ù « « R 

s $$. 1 1 

€ 4 Li (4 2 
Diritto finanziario e ecienza delle finanze «008 Us 2 biologia delle razze; 0. +... 6.0 a 
Diritto internazionale LL; Le» 840 2. Chimica biologica x di 
Diritto marittimo è ‘ . a. cor 8 Cliniga delle malattie tropicali” e. ‘Sabtropicali . A . 5 
Diriito processuale civile . 4 1 .a° #8 e a «4 2 | Clinica delle. malattie nervose e mentali . +... + 
Diritto pubblico comparato a alato a di ag 1 Clinica dermosifilopatica ia a E e ee a 
Diritto romano . . e ra ce 08 «Clinica oculistica) GS. 0.0 wr a ela x» 
Economia politica corporativa. do fe ne e Clinica odontoiatrica. ; 5EOXRiqa 4.0. 
Filosofia del diritto .. . n 6 4 «E, LR Clinica ostetrica «e ginecologica RI e e i 
Legislizione del lavoro» .° x +4 nasa 2 ‘ Clinica otorinolaringoiatrica A: 
‘Statistica . de RA ae i e 178 : Clinica pediatrica. sod ento». 
Storia : del. diritto - italiano Lolet cie caA  R Farmacologia so x teo ao a . -. ki 
Contabilità ‘di Stato . 0. rg. «6. e0.e0a 1 Fisiologia umana. è»or oro & a ron. 
Istituzioni di diritto pubblico +. ss rx e sa £ Idrologia medica do Loss ko è. 
Storia delle dottrine politiche . . s +. è a a 3 Istologia ed embriologia generale PE I I “I 
Storia e dottrina del Fascismo —. è. è .0s-t 2 Malattie infettive . si de a sua Ro.» 
Storia e politica coloniale. . . cage 2 Medicina del lavoro . A I E I IT 
Storia dei trattati e politica. internazionale . È Sio .2 Medicina legale e dalle assicurazioni «sore K 
Storia ‘del giornalismo. “. . . 0.0. a. 1 Microbiologia 4 ee 4a. a è RO 

è sa 2 Parassitologia e cen a ei e e A 


Demografia, as a o , s ‘n . z 
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INSEGNAMENTI 


Patologia generale +. =» Di 
Patologia speciale chirurgica e "propedeutica clinica | 
Patologia speciale medica e metodologia clinica 


Psicologia sperimentale. a . x +. : ‘a 
Radiologia <Q 10 rt to. 
Storia della medicina A I I I 
Utologia è "i s so rt è ° n P 5 e 
Chimica agraria «a a. e 6 |» 

-Ghimica analitica + te = 


Chimica applicata. . . 

Chimica delle sostanze coloranti 5 

Chimica di guerra. . î 

Chimica fisica . 

Chimica generale ed inorganica . 

Chimica industriale «+. -. 

Chimica organica è «+ è |. 

Elettrochimica . |. ° è 

Impianti industriali chimici 

Metallurgia e-metallografia . -. +. 

Tecnologie chimico agrarie. 

Chimica bromatologica . 

Chimica farmaceutica e tossicolosica : È 
Tecnica e legislazione farmaceutica .. - + |. . 


- Acustica . 3 
Analisi matematica (algebrica ed inAnitesimale). 
Astronomia. . . i I 


Calcoli numerici e grafici, 
Elettrologia. . è. 4. 
Fisica matematica « rx 
Fisica sperimentale « < 
Fisica teorica . e 4 
Fisica terrestre . = . 


. . 
. . 
. . . 
. . 


0 € a s 


. DI . 


e° 


* 0 so n 


Geometria analitica con elementi di proiattiva e geometria 


descrittiva con disegno . 


Meccanica razionale con elementi” di ‘Statica grafica e 
disegno . . le Sai e ge 1% a Sari 

Meccanica statistica E E E O 

Onde elettromagnetiche «4 «|, a ee a 

Ottica x a i 1 è . . . . x . . 

Spettroscopia . è «è 0.0» a de al ES Le 

Teoria dei numeri. & è À » 3 ; 

Teoria delle funzioni a «x. . 

Termologia . »_s_ «è» 

Anatomia comparata # «|, 

Antropologia . «a i è» A 

Botanica , rs es rs 0% . a ; 

Genetica 3° rs a sa . . . 

Zoologia . e a 0 ss. + 

Geografia . 0. e o x. . 

Geografia fisicO sa. +... 

Geologia «ROLO © e.» 

Geologia applicata.» è +. . 
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Collaudo e manovra degli aeromobili » 

Costruzioni aeronautiche ca . P 

Costruzione di macchine . 

Costruzione di macchine elettriche 

Comunicazioni elettriche + . . 

Costruzioni idrauliche 3 s 6 

Costruzioni marittime $« , ‘ » 

Costruzioni navali mercantili n 

Costruzioni navali militari <<» . 

Costruzioni stradali e ferroviarie , : . 

Disegno sos. as» x . . 

Elettrotecnica go sos oxoos è 

Estimo civile e rurale. go os «0.0.» n 

Fisica tecnica. . 3 » Pi a » . Ù . . 
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Idraulica - 4. n°» . a z & a . . . <“ 
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Numero 


NI 
INSEGNAMENTI PE 

Macchine ro sorto across an 2 
Macchine marine. . $ e CR RE 2 
Meccanica applicata alle ‘macchine hi è 0.0.0: 2 
Misure elettriche nigi io Cet an I a ì 
Motori per aeromobili | /g0 0.060 x 80 4 è 2 
Radiotecnica s A è x ‘ « A « x 2 
Scienza delle costruzioni vot Ce CRU a LE 2 
‘Tecnica ed economia dei trasporti . 3 0. x . 2 
Tecnologie generali o. 0. 0. 6.000 800 è 2 
Tecnologie speciali . = uao Mele. e 2 
Tecnologie speciali aeronautiche 4 ‘x sO è» 1 
Topografia con elementi di geodesia . . =: +. 4. 2 
Trazione elettrica . 5 n è . . . . ‘x 3 
Architettura degli interni - arredamento e decorazione . 2 
Caratteri distributivi degli edifici . S P . è. 1 
Composizione architettonica « . 1 
Disegne architettonico o rilievo dei monumenti ® Pa 
Elementi costruttivi... gx.0 +0. +00» 1 
Elementi di composizion@ . 0... 600 2 
Storia e stili dell’architettura . . Re cer bar <a 2 
Urbanistica . d Secret 2 
Agricoltura tropicale e ‘sro ‘è 0 n 1 
Agronomia, generale e coltivazioni erbacee . PI . . 3 
Avicoltura e coniglicoltura ./&0 » 0.00 +00 a 1 
Bachicoltura 0 apicoltura x « è» ; # CR sel da 1 
Coltivazioni arboree... a... è» 2 
Ecologia . ì tè a TU. 6 a 2 
Economia e politica agraria © dl ceh ne cea 2 
Entomologia agraria. .oro os è. 80 k0 0 2 
Estimo rurale e contabilità . ” 3 ‘3 4. dò a 2 
Ezzognosia e zootecnia E PI 2 
Idrobiologia e pescicoltura . . © 3 rr 1 
Industrie agrarie - enologia, caseificio! oleificio ‘000 x 3 
Microbiologia agraria e tecnica , . di dae i fi PIE 1 
Patologia vegetale . » co a 3 
Selvicoltura generale e tecnologia forestale | + 4 2 
Selvicoltura speciale LL... 0a 2 


Anatomia degli animali demestici con istologia ed embrio- 


logia . . È 2 
Fisiologia generale e speciale degli animali domestici () 

chimica biologica . . 1 
Igiene veterinaria, inalattie infettive e polizia sanitaria e 1 
Ispezione degli alimenti di origine animale . . * n 1 
Microbiologia ed immunologia... è. + 2 
Ostetricia e ginecologia veterinaria . . ‘sk « 1 
Patologia generale e anatomia patologica . «eur 1 
Patologia speciale e clinica medica veterinaria. & x 2 
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLE FINANZE 


DIREZIONE GENERALE DlL DEBLIO PUBBLICO, 


Diffida per conversione e svincolo di certificato di rendita 
consolidato 5 %. 


(13 pubblicazione). Elenco n. 119. 


E stata chiesta la: conversione @ lo svincolo del certificato di 
rendita cons. 5 per cento n. 156852 di L. 40, intestato a Galise Nunzi& 
o Annunziata fu Pasquale, moglie di Vietri Carmine, dom, a Mun- 
toro Inferiore (Avellino), vincolato per dote della titolare giusta 
atto 20 dicembre 1919 per notaio Maffei di Montoro Inferiore. 

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzò foglio dei 
compartimenti: già usati per la riscossione degli interessi, si diffida 
chiunque possa avervi interesse che trascorsi sci mesi dalla data 
della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà 
alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del regolamento gene- 
rale sul Debito DEDUCO, approvato con R, decreto 19 febbraio 1911, 
n. 298, 


Roma, addi 24 marzo 1998. - Anno XVI 


ll direttore generale: POTENZA, 
(1464) j 
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n Mn, e e rr n ce rete nn To. ei 
MINISTERO DELLE FINANZE 


(2: pubblicazione). 


DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO 


Rettifiche d’intestazione. 


Elenco n. 21. 


Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pub- 
blico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo 
quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse: 


DEBITO 


1 


Rendita 5% 
P. R. 3,50% 


Cons, 3,50% 
Id, 
Id, 


Id. 
P. R, 3,50% 


Ta, 
Id. 


Id, 


Cons, 3,50% 


Id, 


‘Id, 


NUMERO 


86919 


52250 


416647 


689839 


705060 - 


711801 
226735 


264275 
326696 


304816 
823552 


842938 


684253 


760142 


AMMONTARE 
della 
d’iscrizione | rendita annua 


270 — 


164, 50 


1036 — 
45, 50 


66, 50 
49 — 


812 — 


731, 50 
9 — 


62, 50 


7221 — 


35 — 


INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 


4 


TENORE DELLA RETTIFICA 


Cascella Anna fu Arturo, minore sotto la patria {Cascella Anna fu Arturo, minore sotto la patria 


potestà della madre Motti Teresa di Alfonso 
vedova di Cascella Arturo dom. ad Aversa (Ca- 
serta), 


Barbone Attilio, Salvatore e Giuseppina fu Giu- 
seppe, minori sotto la p. p. della madre Cione 
Emilia fu Rocco ved. Barbone Giuseppe dom. 
in Salerno. 


Macaggi Narcisa fu Gio.-Battista, moglie di Ca- 
jelli Giuseppe-Enrico, dom. a Voghera (Pa- 
via), .vincolato per dote. 


Laraia Giuseppina fu Samuele, moglie di Gae- 
tano d'Andrea, dom. Rionero in Volture (Po- 
tenza), con vincolo dotale. 


Come sopra. 
Come sopra. 


Robbiolo Armando fu Alessandro, minore sot- 
to la p. p. della madre Vitale Maria-Adelina 
fu Eusebio ved. Robbiolo, vincolata d'usufrut- 
to a favore di Robbiolo Caterina fu Chiaffre- 
do ved, Galliano. 


Come sopra. 


Lasorsa Luigia fu Antonio, minore sotto la 
patria potestà della madre Roggia Antonietta 
fu Francesco ved. Lasorsa dom. in Ortanova 
(Foggia), 


Sciotta Adele fu Antonio, minore sotto la p. p. 
della madre Abbiani Giulia fu Battista ved. 
di Sciotta Antonio, dom. in Montechiari (Bre- 
scia), 


Tacchino Irene-Marta di Giuseppe nubile, dom. 
a Casaleggio Boiro (Alessandria). 


Cioffi Maddalena fu Antonio, minore sotto la 
tutela di Revello Carlo, Cioffi Lucia, Virginia 
e Caterina fu Antonino, minori sotto la p. p. 
della madre Liberatore Sofia, tutti domicilia- 
ti a Napoli ed eredi indivisi con usufrutto a 
Ciota. di Liberatore Sofia fu Giuseppe ved. 

(o) 


Mazza Emtlia di Giovanni, moglie di Savio Na- 


tale, dom. a. Vignale (Alessandria) con yin- 
colo dotale, 


| Paoletti Pier Angelo e Rosina-Maria-Anna-Gio-- 


‘vanna’ moglie di’ Rossi Carlo fratello e sorel- 
la fu Serafino, dom. in Torino, eredi indivisi 


* ‘ della loro madre Bernardi Felicita fu Angelo 


ved. di Paoletti Serafino. Sottoposta ad ipo- 
teca a favore della contitolare Paoletti Rost- 
na-Maria-Anna-Giovanna fu Serafino moglie 
di Rossi Carlo-Giuseppe, 


potestà della madre Motta Teresa, ecc., come 
contro. . 


Barbone Attilio, Salvatore e Giuseppina fu Giu- 
seppe, minori sotto la p. p. della madre Cione 
Amalia-Lucia fu Rocco, ecc. 


Macaggi Narcisa fu Gio.-Battista, moglie di Ca- 
jelli Carlo-Giuseppe, dom. a Voghera (Pavia), 
vincolato per dote. 


Laraia Maria-Giuseppa fu Samuele, ecc., come 
contro. 


Come sopra. 
Come sopra. 


Robbiolo Armando fu Alessandro, minore sot- 
to la p. p. della madre Vitale Eva-Marta-Ade- 
le fu Eusebio ved. Robbiolo, vincolata d’usu- 
fruito a favore, ecc. 


Come sopra. 


Lasorsa Maria-Luigia fu Antonio, minore sotto 
la patria potestà della madre Roggia Antonia 
fu Francesco, ecc., come contro, 


Sciotta Caterina-Adele fu Antonio minore ecc., 
come contro. 


. 


Tacchino Maria-Irene-Bianca-Catterina di Giu- 
seppe, nubile, dom. a Casaleggio Boiro {Ales- 
sandria). 


Cioffi Maddalena fu Antonio, minore sotto la 
tutela di Revello Carlo, Cioffi Lucia, Virginia 
e Caterina fu Antonino, minori sotto la p. p. 
della madre Liberatore Maria-Softa-Amalia- 
Filomena ved.  ecc., con usufrutto a favore 
di Liberatore Maria-Sofia-Amalia-Filomena fu 
Giuseppe ved. Cioffi. : 


Mazza Angela-Emilia di Giovanni, moglie di 
Savio Carlo-Natale, dom. a Vignale (Alessan- 
dria) con vincolo dotale, 


Paoletti Pier Angelo ed Anna-Maria-Rosa-Gio- 
vanna moglie ‘di Rosst Carlo-Giuseppe fratel 
lo « sorella, fu Serafino. dom. in Torino ecc., 
com. 3 contro. Sottoposta ad ipoteca a favo- 
re della contitolare Paoletti Anna-Rosa-Gin- 
vanna fu Serafino “moglie di Rossi Carlo-Giu- 


seppe, 
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NUMERO AMMONTARE 
della 
rendita annua 


8 


ta ADIDIIAO 
d’iscrizione 


1 ‘2 


Cons. 3,50 % 


47298 600 — 
Prost. Redim.| 330097 227, 60 
3,50% 
Id, 330098 173, 50 
Cons, 3,50% 348500 66 — 
Cons. 5% Ricevuta 655 — 
Mod. 168 T. 
N. 512 
‘ Cons, 3,50% ‘781431 392 — 
Id, 43136 35 — 
Prest. Redim. 210352 210 — 
3,50% 
Id, 340554 2387 — 


INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 


TENORE DELLA RETTIFICA 


Roses! Carlo fu Giuseppe-Bartolomeo, dom. a|Rossi Carlo-Giuseppe fu Giuseppe-Bartolomeao, 


Fossano (Cuneo). Sottoposta ad ipoteca a fa- 
vore di. Paoletti Rosina di Serafino moglie 
del titolare, 


Maderna Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p. 
della madre Caresana Margherita di Gauden. 
zio, ved. Maderna Luigi, dom. a Novara. Con 
usufrutto a favore di Peront Giovanna fu 
Luigi, ved, Maderna Antonio, dom. a Novara. 


Come sopra, con usufrutto a favore di Peroni 
Giovanna fu Luigi ved. Maderna Antonio ed 
a Caresana Margherita di Gaudenzio, yed. 
Maderna Luigi, dom. a Novara. 


Mascheroni Ettore, Andreana e Lidia, fratel- 
lo e sorelle nubili fu Francesco, quest'ultima 
minore sotto la p. p. della madre Luraschi 
Ernesta ved. Mascheroni, eredi indivisi del 
padre, dom. in Torino. Con l’usufrutto vita- 
lizio a favore di detta Luraschi Ernesta fu 
Giuseppa. 


Carolina Manina in Crola, 


Grandi Orsqla fu Battista, moglie di Boggio 
Panià Pietro fu Pietro-Antonio, con usufrut- 
to a Boggio Panià Pietro fu Pietro Antonio. 


dom, a Fossano (Cuneo). Sottoposta ad ipa- 
teca a favore di Paoletti Anna-Maria-Rosas 
Giovanna di Serafino moglie del titolare. 


Maderna Luigi fu Luigi, minore sotto la p. p< 
della madre Caresana Margherita di Gauden» 
zio, ved. Maderna Luigi, dom. a Novara. Con 
usufrutto a favore di Perrone Giovanna fu 
Luigi, ved. Maderna Antonio, dom. a Novara. 


Come sopra, con usufrutto a favore di Perrone 
Giovanna fu Luigi ved, Maderna Antonio ed 
a Caresana Margherita di Gaudenzio, ved. 
Maderna Luigi, dom. a Novara, 


Mascheroni Ettore, Andreana e Lidia, fratello 
e sorelle nubili fu Francesco, quest'ultima 
minore sotto la p. p, della madre Luraschi 
Teodolinda-Ernesta ved. Mascheroni, eredi 
indivisi del padre, dom, in Torino. Con usu- 
frutto vitalizio a favore di detta Luraschi 
Teodolinda Ernesta fu Giuseppe. 


Manina Silvia Carolina Maria in Crola. 


Grandi Orsola fu Battista moglie di Bogglo 
Panià Pietro fu Antonio, con usufrutto & 
Boggio Panià Pietro fu Antonio. 


Salerno Iolanda fu Giuseppe, dom. a Siracusa, Salerno Iolanda fu Ernesto, dom, a Siracusa. 


Vincolata, 


Vincolata, 


Barone Giovanni di Mariangelo, dom. a Bara-|Barone Giovanni di Marlangelo minore sotto la 


nello (Campobasso). 


p. p. del padre, dom. a Baranello (Campo- 
basso). 


Izzo Francesco fu Alfredo, minore sotto la p.|Izzo Francesco fu Alfredo minore sotto la p. 
p. della madre Margherita Tortora Brayda| p. delia madre Tortora Brayda Maria-Marghe- 


fu Francesco ved. Izzo, dom. a Napoli. 


rita fu Francesco ved. Izzo, dom, a Napoli, 


A termini dell’art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida 
chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state 
notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate. 


Roma, addi 21 marzo 1938 - Anno XVI 
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Il direttore generale: POTENZA, 


| . Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) 1 = : a 23,40 
MINISTERO DELLE FINANZE Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) . . « « 5,1787 
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO CIS (Disc) (Caanlo di.cle da (dleziine). a; li : 
z Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearingì <s . a. 43,70 
Media dei cambi e dei titoli N. 89 | Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) « è ss è a 3,7779 
5 Romania (Leu) (Cambio di Clearing) , a «+ 13,9431 
sO del 22 aprile 1938-XVI, Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing). + 4 222,20 
Stati Uniti America (Dollar og LE Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing), . a + 15, 19 
Inghilterra Sinn È iu a soa 2 da Ungheria (Pengo) Cambio di Clearing) a 3 è» 1 3,8520 
Francia (Franco) a sz: è. 60 as a 59,45 Rendita 3,50 % (1906 5 74,05 
Svizzera (Franco). a sa è a è +» 437,50 Id. 0% {1000 1 dA î n K ’ i ; î 71) 125 
Argentina (Peso carta) . +. a» vs 4 4,98 Id. 3,00% Lordo ie og de Sp BI 396 
Belgio (Belga). +0 g 60 ae 30 ++ a 3,205 Prestito Redimibile 3,50 % (1934) «ae aaa 70,178 
Canadà (Dollaro). sa. +. 0a +0 304 19—- Id. Id. 5% (1938) a «+. a 1» 93,75 
Cecoslovacchia (Corona) a +0 +3 + a 66,17 Rendita 5% (1935) . 1 Cia i Sen 0 di 09,08 
Danimarca (Corona) «004080 a 4 a 4,233 Obbligazioni Venezie 3,50 % ) »- a + 2. 89,375 
Norvegia (Corona) 3060080 +0 aa Eee 4, 7675 Buoni novennali 5 % - Scadenza 1950. x - a » 102,425 
Olanda (Fiorino) as. er. 3 a 10,575 Id. id. 5%- Id. 191. =. 102,425 
Polonia (ZIoty) n 000.4 + + 358,95 Id. id. 4%. Id. 15 febbraio 1943 1 a 92,65 
Portegallo (SCUO) @ eee 0, 862: Id. id. 4%< Id. 15 dicembre 1943 ; x 92; 025 
Svezia (Corona) | as a a a a 3° 4 a - 4,889 Id. id, 5% Id 194, a a a a 98,25 


4UVIVTAUUO (A YV 1) " VAAZ/ZIZ L LX UL DIVCIZAIIOO LUI INIUVOCDINU I LLAIULZ © iNo 


MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 


* DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA « UFFICIO IMPIANTI INDUSIRIALI 


59° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provveilimenti 
sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali 
e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai 
sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 
15 maggio 1933, n, 590, e 12 aprile 1937, n. 841. 


INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI PASTA MECCANICA E CARTA. 


2811, Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S. A. 
Cartiere Ambrogio Binda, con sede in Milano, è autorizzata ad 
installare nel proprio stabilimento di Omegna - Frazione Crusinallo 
(Novara), un impianto per la produzione di pasta meccanica di 
legno, ed una macchina continua, in sostituzione di due macchine 
continue da demolirsi, per la fabbricazione della carta ed accessori 
relativi. : 


INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DELLE CALZE. 


2812. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la Ditta 
Calzificio Lomellino Fratelli Giudice, con sede in Cilavégna (Pavia), 
è autorizzata ad installare, nel proprio calzificio di Cilavegna, il 
solo telaio Cotton per fare talloni. La richiesta per installare gli 
altri 6 telai Cotton unitari non è accolta. 


2813. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S. A. 
Sigismondo Piva, con sede in Milano, è autorizzata ad Ampliate 
il proprio calzificio di Valdobbiadene (Treviso), mediante l'instal- 
lazione di-soli quattro telai Cotton (pér gambe e piede) e del re- 
lativo macchinario accessorio (sedici talloniere monoteste, otto rima- 
gliatrici, quattro cucitrici). La richiesta per irstallarè gli altri 8 
telai Cotton ed il relativo macchinatie accessorid hon è accolta. 


INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE DI LAMPADINE ELETTRICHE, 


2814. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della ditta Stinchielli Angelo, con sede in Foligno, intesa 
ad ottenere l'autorizzazione per aliestire in Foligno un impianto 
per la fabbricazione di lampade elettriche rigenerabili, non è ac- 


colta. 
INDUSTRIE SIDERURGICHE, 


2815. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della S. A. Costruzioni meccaniche Adriano Cecchetti, con 
sedég in Portocivitanova intesa ad ottenere l'autorizzazione per in- 
stallare nel proprio stabilimento di Portocivitanova un forno elet- 
trico della potenzialità di circa 3 tonn, per fusioni in acciaio, non 


è accolta. 
INDUSTRIA METALLURGICA, 


2816. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, coì quale la do- 
manda della ditta Tedeschi e Grenard, con sede in Vogogna (No- 
vara), intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare nel proprio 
stabilimento un reparto per la produzione dei carburi metallici, 
non è accolta. 

2817. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
A. Tonolli, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire un im- 
pianto per la raffinazione elettrochimica del rame greggio. 


INDUSTRIA DELLA FONDERIA, 


2818. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XIV, col quale la ditta 
. Manzini Tito, con sede in Parma, è autorizzata ad installafe un 
forno a crogiolo da 90-100 kg., in sostituzione di altro da 75 kg. e 
relativa aeratrice disintegratrice. = 


INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI METALLURGICHE RE MECCANICHE, 


2819. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la. ditta 
S.I.R.E.A., con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel 
proprio stabilimento di Milano, alcune nuove macchine di propria 
fabbricazione, per aumentare la produzione di viti e bulloni, auto- 
filettanti. l 

2820. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della ditta Palazzoli Federico & C., con sede in Brescia, 
intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria officina 
elettrotecnica, . mediante l'installazione di muovo macchinario, da 
destinarsi alla fabbricazione di viteria e bulloneria in ottone @ 
ferro stampato a passo metrico, non è accolta. 


va 


2821. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale Yh “ditta. 


Officins Egidio Brugola, ton sede in Lissone, è Autorizzàta Ad 
ampliare il proprio stabilimento di Lissone, mediante. l'aggiunta 


di tre tracniatrici, allo scopo di intensificare la produzione delld 


rondelle dentellate di sicurezza. - 


2822. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI; col quale la ditta. 
Fratelli Biella, con sede in Carnago (Varese), è autorizzata ad am» . 


pliare il proprio impianto per la fabbricazione di utensili di fale- 
gname e parti stampate in genere. 


ya 00 ELI 


2823. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S. À i 


Coltelleria Lombarda, con sede in Milano è autorizzata ad instal» 
lare nel proprio stabilimento di Canzo una berta in sostituzione 
di un maglio a martelli, per lo stampaggio del semilavorato greg- 
gio necessario alle sue attuali lavorazioni, con esclusione dello 
stampaggio dei semilavorati d'acciaio. 


2824. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta . 


Molfino & G., con sede in Trieste è autorizzata ad esercitare una 


officina per la rigenerazione di lime usate. La domanda intèsa ad. 


ottenere l'autorizzazione ad installare altre macchine per la costru 
zione di lime, non è accolta. 


2825. Decreto Ministeriale $ aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno (Novara), è autorizzata ad 
ampliare il proprio stabilimento di Baveno, pér la fabbricazione di 
ferramenta per costruzioni edili e per mobili, mediantè l’installa- 
zione di una trafila. 


2826. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
fratelli De Vignani, con sede in Lecco, è autorizzata ad inétallarò 
nel proprio stabilimento quattro presse- eccentriche per la fabbri 
cazione di minuterie metalliche. 


2827. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale fa ditta 


Antonio Mazzucconi con sede in Lecco, è autorizzata ad installare” 
nel proprio stabilimento per la fabbricazione di catene, una mac». 


china piegatrice ed una macchina saldatrice, 


2828. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, dol quale la ditta 
Molho Isacco & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il 
proprio impianto di Magento, per la fabbricazione di minuterie me- 
talliche, pettini di acciaio nichelato e spilli. 


2829. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della ditta Faldella Angelo, con sede in Condove (Torino), 
intesa ad ottenere-l’autorizzazione ad allestire nel proprio stabili- 


mento di tessitura meccanica, un piccolo reparto per la fabbrica» ‘ 


zione di ribattini in rame, alluminio, ottone, non è accolta, 
2830. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la /o- 


manda della ditta Mariti Lenno, con sede in Ronciglione (Viterbo),. . 


intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio im- 
pianto per la lavorazione di attrezzi agricoli, un laminiatoio a quat 
tro cilindri reversibile per la produzione di chiodi, non è accolta, 


INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO 
E LORO ACCESSORI, 


2831. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della ditta Rizzotto Armido - Fabbrica cerchi per biciclette « 


con sede in Milano, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad ampliare - 


il proprio stabilimento, allo scopo di estendere la propria attività 


alla fabbricazione dei carter per biciclette e dei manubri con freni: 


rigidi, non è accolta. 


2832. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S. A, ‘- 


Industrie Meccaniche ed. Aeronautiche Meridionali, con sede in 
Napoli, è autorizzata a costruire nel porto di Napoli (Pontile Vi. 
gliena) una aviorimessa da destinarsi al ricovero degli appatecchi 


e contenente l'attrezzatura occorrente per lavori complementari. di‘ 
‘ montaggio degli idrovolanti, come applicazione delle ali e degli 


ecafl e messa a punto dei motori. 


2833. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S, ‘A. 
Scuola Aviazione Caproni, con sede in Vizzola Ticino (Varese), è 


autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento, installando nuoyo + 


macchinario, 


| 2834. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do«- 


manda della ditta fratelli Ettore e Quinto Rasetti, con sede in To- 
rino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare una officina 


meccanica per la costruzione di parti staccate per aeroplani, non 


è accolta. 


1572 25-17-1938 (XVI) - 


2835. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 

manda, della ditta Lanza Virgilio, con sede in Piossasco (Torino) 

Intesa .ad ottenere l’autorizzazione per ampliare il proprio impianto 

Fota ed il montaggio di tenditori per aviazione, non 
a. 


. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
Dana ‘della ditta Carnevali Sergio, con sede in Varese, intesa ad 
ottenc?è l'autorizzazione per esercire una officina meccanica per la 
lavorazione di parti staccate di autoveicoli © di motori per aero- 
‘ plani, , Ron è accolta, 


o8î9; Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda::della ditta Giuseppe Petitti, con sede in. Venaria Reale 
(Torino) intesa ad ottenere l’autorizzazione per esercitare l'effet- 
tuato ampliamento della propria officina meccanica per la produ- 
zione di cuscinetti a efere, non è accolta. 


2838. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
fscoizzato Serafino, con sede in Campodarsego (Padova), è autoriz- 
rata Re AMpLate il proprio impianto per la fabbricazione di telai 
per cic 


2839. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
Griffanti Achille, con sede in Castano Primo (Milano), è autoriz- 
rata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di sterzi 
e movimenti per cicli. 


2840. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI col quale la domanda 
della ditta Rizzato Francesco, con sede in Padova, intesa ad otte 
nere l'autorizzazione per allestire. una officina meccanica per la 
produzione di telai da bicicletta a montaggio delle stesse nella 
Casa di Pena, non è accolta. 


2841, Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
‘'$8.A.0.M. (S. A. Opificio di Montanaro), con sede in Montanaro, 
è autorizzata ad allestire in Montanaro una officina meccanica 
per la fabbricazione di uno speciale tipo di biciclo da trasporto 
(Br. 342239), esclusa la fabbricazione di velocipedi sia a due che a 
gre ruote, di qualsiasi altro tipo. 


2842. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta- 


Moto Mignon, di Vittorio Guerzoni, con sede in Modena, è auto- 
rizzata ad ampliare il tisi 6tabilimento per la costruzione di 
pnotosiall. 


2843. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta. 


Officina Meccanica Fratelli Carabelli, con sede in Solbiate Arno, 
è autorizzata ad ampliare la propria officina, mediante l'installa- 
zione di nuovo mcchinario, ed esercire il macchinario aggiunto 
dal dicembre 1933 al 1936. 


2844. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
De Stefanis, con sede in Torino, è autorizzata ad esercire, in To- 
rino, un laboratorio per la riparazione di carrozzerie di automobili. 


2845. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la S. A. 
Fratelli Daldi e Matteucci, con sede in Porretta (Bologna), è auto- 
rizzata a trasferire in altra località, appartenente allo stesso co- 
«mune di Porretta, la propria officina meccanica e le è riconosciuta 
la installazione del macchinario già effettuato e consistente in sei 
forni paralleli, nove rettifiche, un trapano, cinque fresatrici 


2846. Decreto Ministeriale. 2 aprile 1938-XVI, col quale la do- 
manda della ditta Consorzio Nazionale Autolux, con sede in Milano, 
intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire nella propria fab- 
brica di equipaggiamenti per autoveicoli, parti meccaniche e vei- 
coli a trazione elettrica, tipo leggero a tre ruote, non è accolta. 


2847. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
Vittorio Petracci, con sede in Fermo, è autorizzata ad allestire un 
impianto per la costruzione di gassogeni a legna per auto. 


2848. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
ing. Aldo Magnelli, con sede in Bolzano, è autorizzata ad allestire, 
in Bolzano, una fabbrica di dinamo e di fari per illuminazione per 
biciclette. 


£849. Decreto Ministeriale 2 aprile 1938-XVI, col quale la ditta 
S..A.I.NO.M., con sede in Venezia, è autorizzata ad allestire un 
.muovo cantiere navale per la costruzione di Mas yacht, motoscafi 
e natanti in genere in legno (di stazza non superiore a 200 tonn.). 
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MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 


UFFICIU DELLA PRUPRIETÀ INTELLETTUALE, 


Elenco n. 1 dei trasferimenti di privative industriali 
registrati nel 1938. 


N. 15673, trascritto 11 16 ottobre 1937. 

Trasferimento totale da Hans von Hartel, a Bern Zchlendorf, 
alla Internationale Tobis Maatscheppij N. V., ad Amstordam, della 
i rivativa industriale n. 305579 reg. gen.; con decorrenza dei 7 marzo 
1933, poi: l'invunzione dal titolo: 

e) rocedimetto por la royistrazione dei su. ni metianto un raggio 
di elettroni a. 

{Atto di cessione del 5 aprile 1937, registrato 11 20 settembre 1937, 
all'ufficio demeniale di Milano, n. 20035, vol. SRI, atti privati). ; 


N. 15674, trascritto il 21 ottobre 1937. 

Licenze d'uso da Ernst Walter Flcissig, a Vienna, alla Soc. An. . 
Tubet!fio Italiano, c Mile. dilla privativa idustritle n. 
Du ; gen.; con decorrenza dal £ ottobre 1996, per l’imvenzione dal 

tul9: 

« Recipiente, in specie tubo per masso liquide o pastose composto 
da carta, cartone e simili ». 

(Concessione del ? giugno 1937, registrata fl 3 luglio 1937, al 
l’ufficio demaniale di Milano, n. 1064, vol. 30, atti ERESSE 


N. 15675, trascritto 11 25 ottobre 1937. 

Trasferimento totale da Franz Radschitzky, a Vicnna, alla 
Oenterrcichische Aga-Werke A. G., a Vienna, della privativa indu- 
striele n. 349367 reg. gen.; con docurrenza da! 10 febbraio 1997, per 
l'invenzione dal titolo: 

« Dispositivo innestabile nella scatola di culatta di una mitra- 
gliatrico per sparare con aria compressa proiettili frangibili a scopo 
di esercitazione ». 

(Atto di cessione del 1° ottobre 1937, registrato il 14 ‘ottobre 1937, 
all'ufficio demaniale di Roma, n. 13838, vol. 526, atti privati). ‘ 


N. 15070, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Tresferimento totale dalla Società Itallana Anonima Haslcr, a 
Milano, a'lu Soc. An. Telefoni ed Apparecchi di Precistone S. A. T.- 
A. P., dela privativa industriale n. 338963 reg. gen.; co decorrenza 
dui 7 nuvumbre 1935, per l’invenzione dal titolo: 

« Disp..itivo elettrico di protezione per treni ». 

(Por cambiamento della ragione sociale come da certificato del 
15 ottcbre 1937). 


N. 15077, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Tr_oferimento totale dalla Soc, An, Telefoni ed Apparecchi di 
Precisione S. A. T. A. P., a Milavo, alla Autelco Mediterrunra Satap. 
Soc. An. Telefoni ed Apparecchi di Precisiono, a Milano, dell‘. pri. 
vativa industriale n. 838983 reg. gen.; con decorrenza dal 7 noveme 
br 1935, per l'invenzione dal titolo: 

e Lispositivo elettrico di protezione per treri ». 

(P:r cambiamento della denominaziono sociale come da certif- 
cato l51 15 cttobre 1907). 


N. 17078, trascritto il 29 maggio 1934. 

Trasferimento totale da Domagk Gerhard, a Vappertal Ehberfeld, 
alìo I. G. Ferbenindustrie A. G., a Francoforte s/M., della privativa 
industriale n. 352101 reg. gen.; con decorrenza dal 12 aprilo 1934, 
per l'tivenziune d.1 titolo: 

« Processo di disinfezione e conservazione per esempio di og- 
getti e superfici ». 
(Atto di cessiona del 27 aprile 1934, registrato Îl 24 maggio 1934, 
icio demaniale di Roma, n, 39440, vol. 463, atti privati). 


N. 15679, trascritto il 21 ottobre 1937. sa 

T-:sforimento totale dalia Usines de Mello, a Melle, alla Soc. 
Ar. «Lc2 Ucines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva inCustr'ale n. 225741 reg. gen.; vol, 567, n. 57. reg. att., con 
Gaurcenza dal 7 novembre 1923. por l'invenzione dal titolo: 

« Processo di fabbricazione di alcool assoluto », 

(Per fusione .come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28 luglio 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, atti 
privati). 


N. 15680, trascritto n 21 ottobre 1937. i 

‘Trasferimento totale dalla Usines: da Melle, a Melle, alla. Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 225446 veg. gon.; Vol, 567, n. 131, reg. att, con 
decorrenza dal 29 ottobre 1923, per l’invenzione dal titolo: 

« Processo per.iù fabbricazio..o di alcool assoluto ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 11° 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, atti 
privati). 


al 
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N. 15681, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 283829 reg. gen.; con decorrenza dal 27 luglio 
1929, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo per la fabbricazione di acidi organici mediante fer- 
mentazione ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato Îl 
ua 1937, all'ufficio demaniale di Roma, fi, 1716, vol. 42, atti 
priva . 


N. 15682, trascritto îl 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An. « Les Usines de Melle», a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 260229 reg. gen.; con decorrenza dal 30 giugno. 
1927, per l'invenzione dal titolo: 

Processo di estraziono allo stato anidro degli acidi grassi ccn- 
tenuti nelle s.luzi.ti» @ degli attestati di complemento 1u.264456 
© 311433 reg. gen. 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 1l 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15683, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 293658 reg. gen.; con decorrenza dal 26 agusto 
1990, per l’inv. izione dal titolo: 

« Processo ed apparecchio p>° ottenere alcool d’alto grado ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato fl 
28 luglio 1937, ‘all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). | 

N. 15684, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An, « Les Usines de Melle», a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 244250 reg. gen.; con decorrenza dal 19 novembre 
(1925, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo ed apparecchio per disidratazione dell'alcool etilico 
impuro ». 

Pier. fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato fl 
£8 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 


privati). 


N. 15685, trascritto îl 27 ottobre 1937. 

‘Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An. « Les Usines de Melle», a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n, 237747 reg. gen.; vol 684, n. 187, reg. att., con 
decorrenza dal 5 marzo 1925, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo continuo per la disidratazione di acidi grassi vo- 
latili ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato fl 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, ni, 1716, vol. 442, atti 


privati). 


N. 15686, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 239298 reg. gen.; vol. 689, n. 100, reg. att., con 
decorrenza dai 30 aprile 1925, por °"L_venzione dal titolo: 

« Processo per la produzione coatirua di eteri grassi aromatici s. 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato #1 
28 luglio 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol 442, atti 


privati). 


N. 15687, trascritto {1 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usies do Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 288972 reg. gen.;-con decorrenza dal 4 aprile 1950, 
per l'invenzione dal titolo: 

« Processo ed apparecchio di rettificazione diretta per ottenere. 
alcool puro ». 

(Per fusione come da certificato del: ‘28 aprile 1997, registrato. fl 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di “Scoan n, x716,, vol, 482, atti 


privati). 


N. 15688, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totalo dalla Usines de Melle, a ‘Melle, :alla' ‘Soc.- 
An. « Les Usines de Melle », a Saînt Leger Lés Mellé,) della priva- 
tiva industriale n. 260290 reg. gen.; con decorrenza dal 12 luglio 
1927, pet l'invenzione dal titolo: 

« Processo per la preparazione di crotonaldelde e del suol 
omologhi ». 

(Per'fustorie come da certificato del Pi aprile 1937, registrato fl 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 


privati). 


enni 


N. 15689, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, ella Soé.i 
An. « Les Usines de Melle», a Saint Leger Lé6s Melle, della priva? 
tiva industriale n. 276677 reg, gen.; con decorrenza dal 5 febbraid 
1929. per l'invenzione dal titolo: 

« Processo continuo di separazione di liquidi organici ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato’ Î 
DENSO 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vok 4412, at 
priva 


N. 15690, trascritto fl 27 ottobre 1937. 
Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle »;, a Saint Leger Lés Melle, della priv: 
tiva industriale n. 272139 reg. gen.; con decorrenza dal 30. agosto! 


- 1928, per l'invenzione dal titolo: 


« Processo continuo per ottenere acido acetico allo stato anidro 


|. partendo da Sue soluzioni acquose » e degli attestati» di comple» 


mento, numeri 274968, 288048, 288711, reg. gen. 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 11 
see 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, atti 
priva 


N. 15691, trascritto 11 27 ottobre 1927. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, ella Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 275759 reg. gen.; con decorrenza dal 7 gennaio 
1929, per l’invenzione dal titolo: 

« Processo continuo per la fabbricazione di acido formico anidro 
partendo dalle sue soluzioni acquose ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 11 
DOO 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n,. 1716, vol 442, atti 
priva 


N. 15692, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla 800, 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n, 272669 reg. gen.; con decorrenza dal 19 aprile. 
1928, per l'i:.venzione dal titolo: 

«Processo di distillazione, di depurazione e disidratazione sb 
multanea dell'alcool a partire dai mosti fermentati ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
SE 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, dia; 
priva 


N. 15698, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla 800, 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 225740 reg. gen.; vol, 567, n. 133, reg. att., con 
duvorrcuza dal 7 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:, 

e IupfeLto per l fabbricazione continua dell'alcool ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato n 
esi 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
priva 


N. 15694, trascritto fl 27 ottobre 1937. | 
Trasferimento totale dalla Usin*s de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle», a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n, 266141 reg. gen.; con decorrenza dal 17 gennaio 
1928, per l’invenzione dal titolo: 
vai Processo per la fabbricazione di alcool furfurico e di metilfure 
03. i 
(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato Al 
28 aio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol 442, ati 
privat 


:N, 15695, -trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 265586 reg. gen.; ccn decorrenza dal 30 dicembre 
1927, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo per la fabbricazione dell’acetale ». 

(Per. fusione come da certificato del’ 28 aprile 1937, ‘registrato’ 1° 


Los luglio. 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716; vol, 442, atu 


privati). 


N. 1569, trascritto sl 27 ottobre 1937. 
‘Trasferimento totale. dalla Usines .de Melle, a Melle, ella. 806, 


‘|-An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 


tiva industriale n. 279576 reg. gen.; con decorrenza dal 18 maggio 
er per l'invenzione dal titolo: 

«a Processo per la concentrazione dell'acido acetico », .: 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato i. 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale. di Roma, n, 1716, vol 442, atti. 
privati). 

N. 15697, trascritto n 27? ottobre 1937. 

‘Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 

An. « Les Usines de Melle», a .Saint Leger Lés Melle, delia privae 
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tiva industriale n. 277485 reg. gen.: con decorrenza dal 15 marzo 
199, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo ed apparecchio per estrarre un corpo mediante un 
Solvente », 

.. (Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28' luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol 442, atti 
privati. 

N. 1569, trascritto il 27 ottobre 1937. 
»ì;. Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saiht Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 244424 reg. gen.; vol ‘710, n, 145, reg. att., con 
decorrenza dal 24 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo continuo di fabbricazione degli eteri ‘ossidi grassi 
semplici o misti ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15699, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 340219 reg, gen.; con decorrenza dal 5 marzo 
1936, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo ed impianto permettente la fabbricazione delle cleri- 
drine ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 

- 28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 


N. 15700, trascritto il 27 ottobre 1937. 1 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 340382 reg. gen.; con decorrenza dal 26 febbraio 
1936, per l’invenzione dal titolo: 

‘« Processo di fabbricazione di cteri sali e specialmente di acetato 
d'etile ». 

(Per fustone come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 1l 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 


N. 15701, trascritto 11 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n, 339446 reg. gen.; con decorrenza dal 18 febbraio 
1936, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo di fabbricazione delle amine primarie grasse ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28 Meglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15702, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
"An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tive industriale n. 32797 reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 

. 1933, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo per sopprimere il consumo di zucchero nelle fermen- 
tazioni di succhi destinate ad aumentare il rendimento alcoolico » 
e dei completivi nn, 340907 e 347763 reg. gen. 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15703, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
'An. « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 308544 reg. gen.; con decorrenza dal 7 settembre 
1931, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo ed apparecchi permettenti la concentrazione degli 
acidi alifatici ed eventualmente la loro specificazione ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato fl 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15704, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An, « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industriale n. 333352 reg. gen.; con decorrenza dal dal 15 settem- 
bre 1933, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo di fabbricazione di acido acetico partendo da alcool ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato il 
28 luglio 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 

N. 15705, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
‘An, « Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva- 
tiva industrinle n. 225884 reg. gen.; con decorrenza dal 6 dicembre 
193i, per l'invenzione dal titolo:. 


« Processo di estrazione di prodotti in soluzione a mezzo di sol- 
venti ». ” ò 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 11 
28 Sn 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, atti 
privati). i 


N. 15706, trascritto il 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. «Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 330071 reg. gen.; con decorrenza dal 13 giugno 
1934, per l'invenzione dal titolo: ° 

« Processo perfezionato di preparazione industriale del butanolo 
e dell’acetone mediante fermentazione ». 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato fl 
O 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti. 
privati). 


N. 15707, trascritto Îl 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a- Melle, alla So0. 
An, «Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 347413 reg. gen.; con decorrenza dal 23 dicembre 
1936, per l'invenzione dal titclo: 

« Processo di fabbricazione della formaldeide mediante elettro» 
lisi partendo da ossido di carbonio o da anidride carbonica o da 
idrogeno ». ; 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937. registrato 11 
28 pelo 1937, all’ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol, 442, atti 
privati). 


N. 15708, trascritto fl 27 ottobre 1937. 

Trasferimento totale dalla Usines de Melle, a Melle, alla Soc. 
An. «Les Usines de Melle », a Saint Leger Lés Melle, della priva» 
tiva industriale n. 281448 reg. gen.; con decorrenza dal 27 luglio 
1929, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo per l'estrazione dall’acido acetico dai pirolegnosi » 
e dell’attestato di complemento n. 289571 reg. gen. 

(Per fusione come da certificato del 28 aprile 1937, registrato 11 
28 ria 1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1716, vol. 442, atti 
privati). 


N. 15709, trascritto il 2 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Giuseppe Bovo, a Verona, alla S, A. Carlo 
Lebrecht, a Verona, della privativa industriale n. 309845 reg. gen. 
con decorrenza dal 25 ottobre 1932, per l'invenzione dal titolo: 

« Solaio monolitico misto in cemento e laterizio con nervatura 
a fungo » e degli attestati di complemento nn. 817581, 317590 e 339545 
reg. gen. 

(Atto di cessione del 16 giugno 1937, registrato il 17 giugno 1937, 
e demaniale di Isola della Scala, n, 410, vol. 56, atti pub- 

ici). 
N. 15710, trascritto il 2 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Giuseppe Bovo, a Verona, alla S. A. Carlo 
Lebrecht, a Verona, della privativa industriale, n. 317178 reg. gen.; 
con decorrenza dal 16 novembre 1933, per l'invenzione dal titolo: 

« Elementi reticolari in laterizio per la formazione fuori opera 
di travi armate in cotto e cemento » e dell’attestato di complemento 
n, 349518 reg. gen. 

(Atto di cessione del 16 giugno 1937, registrato il 17 giugno 1937, 
all’ufficio demaniale di Isola della Scala, n. 410, vol. 56, atti pub- 
blici). 

N. 15711, trascritto il 2 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Giuseppe Bovo, a Verona, alla S. A. Carlo 
Lebrecht, a Verona, della privativa industriale n, 832784 reg. gen.; 
con decorrenza dal 14 giugno 1934, per l'invenzione dal titolo: 

« Laterizio forato accoppiabile in serie per la costituzione dt 
elementi -traviformi destinati a formare in unione a ‘calcestruzzo 
armato tubi monolitici » e dell'attestato di complemento n, 349191 
reg. gen. i 

(Atto di cessione del 16 giugno 1937, registrato il 17 giugno 1937, 
su demaniale di Isela della Scala, n. 410, vol. 56, etti pub. 
blici). 

N. 15712, trascritto il 2 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Giuseppe Bovo, a Verona, alla S, A. Carlo 
Lebrecht, a Verona, della privativa industriale n. 342476 reg. gen.; 
con decorrenza dal 15 maggio 1936, per l'invezione dal titolo: 

« Elemento per elevare lateralmente i tavelloni nei solai misti 
in cotto-cemento », ° 

(Atto di cessione del 16 giugno 1937, regisirato il 17 giugno 19397, 
all’ufficio demaniale di Isola della Scala, n. 410, vol 56, etti pub- 
blici). : 

N. 15713, trascritto il 9 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Walter Krause e Max Langensiepen, 
il 1° ad Altona e il 2° ad Amburgo, a Walter Krause, ad Altona, 
della privativa industriale n. 255235 reg. gen.; con decorrenza. dal 
1° ottobre 1926, per l'invenzione dal titolo: î Pac Ì 


. 
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« Piuolo o spina di materiale fibroso per fissare ganci, chiodi, 
viti e simili nelle pareti di abitazione e nelle costruzioni in mura- 
Aura di ogni specie ». 

(Atto di cessione dal 13 luglio 1937, registrato il 5 novembre 1937, 
all'ufficio demaniale di Roma, n. 17556, vol. 527, atti privati). 


N. 15714, trascritto 11 9 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Gustav Bauer, ad Amburgo, alla Carl 
fiaacke Oelfeuerungs G. m. b. H., a Berlin-Charlottenburg, della 
privativa industriale n, 335767 reg. gen.; con decorrenza dal 30 
agosto 1935, per l'invenzione dal titolo: 

« Bruciatore di olio o di combustibile polverizzato ». 

(Atto di cessione del 21 ottobre 1937, registrata il A novembre 1937, 
all'ufficio demaniale di Roma, n, 17557, vol. 527, atti privati). 


N. 15715, trascritto îl 9 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Clement Meek, a Milnrow-Rochdale, 
alla John Holroyd and Co. Ltd., a Milnrow-Rochdale, della priva- 
tiva industriale n, 330273 reg. gen.; con decorrenza dall'1° febbraio 
1934, per l’invenzioné dal titolo; ; 

« Processo e relativa macchina centrifuga per la colata di corpi 
di metallo cavi con estrazione del nucleo dalla forma o viceversa ». 

(Atto di cessicne del 6 ottobre 1937, registrato il 5 novembre 1937, 
all'ufficio demaniale di Roma, n, 17611, vol. 527, atti privati). 


N. 15716, trascritto il 12 novembre 1937. ' 
Trasferimento totale da Walter Leo Ankli, a Barcellona, alla 
Insulatus A. G., a Zug. della privativa industriale n. 330202 reg. 
gen.; con decorrenza dal 25 ottobre 1934, per l'invenzione dal titolo: 
« Procedimento e dispositivo per smaltare e verniciare fili, lamie- 
rini, striscie e simili ». 
(Atto di cessione del 18 ottobre 1937, registrato 11 5° novembre 


1997, all’ufficio demaniale di Roma, n. 17558, vol. 527, atti privati). 


N. 15717, trascritto il 12 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Scheggi Zoilo, a Roma, a Scheggi Zoilo 
e Giovanni Zaquini, a Roma, della privativa industriale n, 343119 
DE gen.; con decorrenza dal 15 luglio 1936, per l'invenzione dal 

tolo: 

« Impianto ad aspiratore preferibilmente elettrico per rendere 
inodore le latrine » e del completivo n. 351369 reg. gen. 

(Atto di cessione del 6 novembre 1937, registrato il 9 novembre 
1937, all'ufficio demaniale di Roma, n. 7339, vol, 527, atti privati). 


N. 15718, trascritto il 13 novembre 1937. 

‘Trasferimento totale da Ernst Valfria Gustafsson e Gustav Hila- 
rius Hellgren, il 1° a Stoccolma e il 2° a Vallentuna, alla Aktie- 
bolaget Facit, ad Atvidaberg, della privativa industriale n. 294012 
reg. gen.; con decorrenza dal 19 settembre 1930, per l’invenzione 
dal titolo: 

e Macchina calcolatrice ». 

._ {Atto di cessione del 5 agosto 1930, registrato il 22 ottobre 1937, 
all’ufficio demaniale di Roma, n. 1535, vol. 526, atti privati). 


N. 15719, trascritto il 13 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Ernst Valfrid Gustafsson e Gustav Hi- 
larius Hellgren, il 1° a Stoccolma e il 2° a Vallentuna alla Aktie- 
bolaget Facit, ad Avidaberg, della privativa industriale n. 322636 
Ai gen.; con decorrenza dal 3 agosto 1934, per l'invenzione dal 
itolo: 

« Macchina calcolatrice a dieci tasti effettuante le quattre ope- 
razioni ». 

(Atto di’ cessione del 5 agosto 1930, registrato il 22 ottobre 1937, 
all'ufficio demaniale di Roma, n. 1535, vol. 526, atti privati). 


N. 15720, trascritto il 18 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Bruno Reiter, a Londra, alla Ingenium 
‘A. G., a Chur, della privativa industriale n. 321981 reg. gen.; con 
decorrenza dal 22 giugno 1934, per l'invenzione dal titolo: 

« Processo e dispositivo per la fabbricazione di elementi di chiu- 
sura a strappo senza cascami », © 

(Atto di cessione del 30 agosto ‘934, registrato fl 12 novembre 1997, 
all’ufficio demaniale di Roma, n. 18456, vol. 527, atti privati), 


N. 15721, trascritto il 19 novembre 1937. 

Trasferimento totale dalla The Flexile Metal Co, Ltd., a Londra, 
alla Macleans Ltd., a Brestford, della privativa industriale ri. 334119 
gt gen; con decorrenza dal 27. aprile 1935, per l'invenzione dal 
titolo: "i 

« Perfezionamenti nei beccucti 
simili ».. , i 3 

+ (Atto di cessione del 21 settembre 1937, registrato 11 17 novembre 
1937, all'ufficio demaniale di Roma, n, 1944, vol, 528, atti privati). 


N. 15722. trascritto il 3 novembre 1937. 
Trasferimento totale da Walter Léwensteirn, a Milano, ad Hans 
Walter LOwenstein, a Milano, della privativa industriale n. 351517 


per tubi metallici schiacciabili ® 


Teg. gen. con decorrenza dall'8 giugno 1937, per l'invenzione dal | 
(1411) 


titolo; 


N. 15729, trascritto il 3 novembre 1937. 

Trasferimento totale dalla Soc. An. Distribuzione Razionale 
Acque Potabili, a Milano, a Samuele Fischer, a Milano, della priva: . 
tiva industriale n.296057 reg. gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1930, 
per l'invenzione dal titolo: l 

« Valvola statica per derivazione regolata di fluidi da condotta 
o recipienti ». - ci 

{Atto' di cessione del 27 marzo 1937, registrato il 1° aprile 199% 
all'ufficio demaniale di Milano, n. 9503, vol. 685, atti pubblici): ‘? 


N. 15724, trascritto il 12 novembre 1937, 

Trasferimento totale da Laurids Christian Morsbol, a Cope 
naghen, alla Brodrene Gram A. S., a Vojans, della privativa ingu- 
striale n. 324407 reg. gen.; con decorrenza dal 15 ottobre 1934, per 
l'invenzione dal titolo: 

« Appareéchio per la fabbricazione di prodotti di creme gelato, 
gelati e simili », 

(Atto di cessione del 9 gennaio 1937, registrato l’11 ottobre 1937, 
all’ufficio demaniale di Milano, n. 25210, vol, 3725, atti privati). 


N. 15725, trascritto il 12 novembro 1937, 

Trasferimento totale da Laurids Christian Morshol, a Cope- 
naghen, alla Brodrene Gram A. S., a Vojens, della privativa indu- . 
striale n. 324663 reg. gen.; con decorrenza dal 15 ottobre 1934, per ‘ 
l'invenzione dal titolo: 

« Apparecchio per la fabbricazione di gelati, creme gelate e 
simili ». 

(Atto di cessione del 17 giugno 1937, registrato 1'11 ottobre 1937, 
all'ufficio demaniale di Milano, n, 25209, vol. 3725, atti privati). 


N. 15726, trascritto il 12 novembre 1937. i 
Trasferimento totale da Giuseppe Vidal e Soc. Ital. Indust 
Gomma & Hutchinson, a Milano, a Giuseppe Vidal e Società Italiana 
Industria Gomma, a Milano, della privativa industriale n, 318789 
reg. gen.; con decorrenza dal 23 febbraio 1934, per l'invenzione dal 
titolo: i 

« Stampo fn due pezzi in cementi per la praduzione di calzature 
con suola di gomma applicata mediante vulcanizzazione » 6 del- 
l’attestato di complemento n. 328785 reg. gen, 

(Per cambiamento della denominazione sociale della seconda 
come da certificato del 8 giugno 1936). 


N, 15727, trascritto il 12 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Antonio Faroldi, a Milano, a Osvaldo 
Cariboni, a Pescate, della privativa industriale n, 349630 gen. gen.i 
con decorrenza dal 2 marzo 1987, per l'invenzione dal titolo: 

« Morsetto di sospensione per cavi elettrici aerei ». i 

(Atto di cessione del 5 novembre 1937, registrato il 6 novembre 
1937, all'ufficio demaniale di Milano, n. 753, vol. 3702, atti privati), 


N. 15728, trascritto 11 12 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Giuseppe Bertel, a Piacenza, alla Società 
Anonima « Metalix », a Milano, della privativa industriale n. 345409 
reg. gen.; con decorrenza dal 25 settembre 1936, per l'invenzione dal 
titolo: . 

« Dispositivo regolabile per la limitazione del campo d’irradia- 
zione del tubi per la produzione di radiazioni « Rontgen» per 
terapia », 

(Atto di cessione del 20 settembre 1937, registrato il 24 settembre > 
1937, all'ufficio demaniale di Desio, n. 282, vol 64, atti privati), i 


N. 15729, trascritto il 9 novembre 1937. 

Trasferimento totale da Isaac Ephraim Weber, William Stanley . 
Wood e B. Laporte Lid., a Luton, alla B. Làporte Ltd., a Luton, della 
privativa industriale n. 351282 reg. gen.,; con decorrenza dal 24 di- 
cembre 1936, per l'invenzione dal titolo: 

« Perfezionamenti nella fabbricazione di solfato di bario ». l 

{Atto di cessione del 12 ottobre 1937, registrato il 2 novembre 
1937, all'ufficio demaniale di Torino, n. 17603, vol. 552, atti privati). . 


N. 15730, trascritto il 9 nowembre 1937. 

Trasferimento totale da Roland Hall Griffith e The Gas Light e 
Coke Co., a Westminster - Londra, alla International Hydrogenation : 
Patents Co. Ltd., a Vaduz, della privativa industriale n. 294506 reg. . 
gen.; con decorrenza da! 31 dicembre 1930, per l'invenzione dal titolo: ‘. 

« Perfezionaménti all’idrogenazione distruttiva di idrocarburi a’ 
punto di ebollizione elevato ». - - ; 

(Atto di cessione dell’1° ottobre 1937, registrato il 2 novembre 
1937, all’ufficio demaniale di Torino, n. 17604, vol. 552, atti privati). 


Roma, gennaio 1938 - Anno XVI - 


Il Direttore: ZENGARINI, . 
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MINISTERO 
DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 


Riconoscimento della natura di «consorzio di bonifica » al Con- 
sorzio generale delle utenze della Roggia Gamberina in pro- 
vincia di Brescia. 


Con decreto Ministeriale n. 1229, in data 1938-XVI, è stata rico- 
nosciuta, a termini dell'art. 114 deì R. decreto 18 febbraio 1933, 
n. 215, la natura di consorzio di bonifica al Consorzio generale delle 
utenze della Roggia Gamberina, con sede in Pontevico, provincia 
di-.Brescia, ed è stato approvato. lo statuto dell'ente medesimo, de- 
Praia dalle assemblee generali degli utenti dei sette bacini in- 
eressa 


(1433) 


ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO 
E PER L’ESERCIZIO DEL CREDITO 


Approvazione Negli statuti-regolamenti delle Casse comunali di 
credito agrario di Colbordolo e di Urbino (Pesaro), di For» 
mello (Roma) e di Vetralla (Viterbo). 


IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
CAPO DELL'ISPETTORATO 
“PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO 


Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 lu- 
glio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 lu- 
glio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n, 3130, riguardanti 
l'ordinamento del credito agrario; ° 

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto 
R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto in- 
terministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del 
Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV; 

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito 
nella legge ? marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la 
difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia; 

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito 
agrario di Colbordolo e di Urbino, in provincia di Pesaro, di For- 
mello, in provincia di Roma, e di Vetralla, in provincia di Viterbo; 


Dispone: 


Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente 
provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario epecificate 
nelle premesse. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta U/- 
ficiale del Regno. 


Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI 


Il Governatore della Banca d'Italia, 
° Capo dell’Ispettorato: 
AZZOLINI. 
(1421) 


Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza 
della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste). 


Nella seduta tenuta 1’8 aprile 1938-XVI, dal Comitato di sorve- 
glianza della Cassa rurale ed artigiana di Muggia (Trieste) il signor 
Guido Tevini è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi 
dell'art, 58 del R. decreto-legge. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito 
nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141. 


(1484) 


Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza 
della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania). 


Nella seduta tenuta il 9 aprile 1938-XVI, dal Comitato di sorve- 
glianza della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania) il 
rag. Giovanni Giuffrida di Giuseppe è stato eletto presidente del 
. Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 
1996-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141. 


(1485) 


CONCORSI 


MINISTERO DELLE CORPORAZIONI 


Diario delle prove scritte del concorso a sei posti di inge 
allievo in prova nel ruolo del Servizio minerario del 
Reale delle miniere. 


ere 
orpo 


IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI 


Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1937-XV, registrato alla 
Corte dei conti il giorno 12 dello stesso mese, registro n. 5, foglio 1, 
con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di 
ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Ser- 
vizio minerario del Corpo Reale delle miniere; i 

Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabi- 
lire le date delle prove scritte; 


Decreta: 


Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di ingegnere 
allievo in prova (grado 10°, gruppo 4) nel ruolo del Servizio mine- 
rario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministe- 
riale 5 agosto 1937-XV, nelle premesse citato, sono etabilité per 1 
giorni 28 e 29 aprile 1938-XVI. 

Nei successivi giorni 30 aprile e 2 maggio 1938-XVI avranno luogo 
inoltre le prove scritte facoltative di lingue estere. . 


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la regi- 
strazione, . 


Roma, addì 16 aprile 1938 - Anno XVI 
Il Ministro: LANTINI. 
(1501) 


MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI | 


Diario delle prove scritte dei concorsi a .3 posti di tecnico di 
4» classe (personale esecutivo, grado 11°) e ad 11 posti di im» 
piegato d’ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell’Azienda 
di Stato per i servizi telefonici. : 


IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI 


Visti i decreti Ministeriali del 25 marzo 1938-XVI, pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio successivo, relativi ai 
concorsi per esami nell’Azienda di Stato per i servizi telefonici; 

— per 3 posti di tecnico di 4* classe (personale esecutivo - gran 
do 119); 

— per 11 posti di impiegato d’ordine (personale d'ordine - gra- 
do 12°); ei 


Decreta: 


Le prove scritte relative ai concorsi predetti saranno tenute: 


a) nei giorni 16, 17 e 18 maggio 1938-XVI in Roma (Palazzo 
degli Esami, via Girolamo Induno) per il concorso a 8 posti di 
tecnico di 4 classe (personale esecutivo - grado 11°); 


b) nei giorni 19, 20 e 21 maggio 1938-XVI in Roma (Palazzo 
degli Esami medesimo) per. il concorso ad 11 posti di impiegato 
d'ordine (personale d'ordine - grado 12°). 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta U/ficiale. 
Roma, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI 


“Il Ministro: BENNI, 
(1491) 


MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore 


SANTI RAFFAELE, gerente 
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